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errata 


Nell’ “ Annuario per il 1906 „ : 
pag. 15 in alto : 45 Geminorum, Ascens. retta 
20 „ 1 Canum Ven., Deci. bor. 

[ 21 in basso: 74 Urs. Maj., Ascens. retta 37 Die. 

r 0 Coordinate eliocentriche di Giove 


luogo di 7 h .i“ si corregga 7 h - 2 " 


53°-36' 
35',°i 
Die. 34 


53°-5<5' 
36»,01 
Die. 44 


Supplément à la Connaissance des Temps pour l’an 1907*: 

ag. 739 in 

luogo di Ioga' 9-1164- si corregga 9.1234- 

» 743 

„ logZi 8.2260+ » 

, 8.8260+ 

» 744 

„ deci. +27\32'.9\6 » 

, +27“.3 x'. 9",6 

,, 74 6 

„ deci. + 49°.59 '.ii ’',9 » 

+ 49°-59 '-i"i 9 

» 749 

log b' 9.9200- ,1 

9.93°°- 

„ 748 

„ deci. + 26°.55'.2i",3 , 

, + 26°.55'.22",3 

,, 753 

„ log 6 7.8233- 

, 8.8233- 

,, 753 

„ log c 0.3669+ 

, 0.36625+ 

» 753 

„ logè' 0.0570+ 1 

, 9-057° ^ 

„ 754 

n ascens. retta I9 h .i5 m -5 2 'i59 1 

i9 h - I 5 m -5 I ’i59 

„ 755 

„ logó 8.4344- 

, 8.8344- 

» 757 

„ log d' 9 8993+ 

„ 9-8794+ 

» 757 

„ logrf8.92i5+ 

r 8.9222+ 

» 757 

„ log Zi' 9.7614+ 

„ 9-7514+ 

„ 758 

„ ascens. retta 22 h .9“.53’^9 

22 t, .9 m -53’i55 

» 759 

„ log b 7.7486- 

„ 7-738 i- 

. 759 

„ logrf'8.66io+ 

„ 8.6512+ 

“ Catalogo di Albany „ : 


pag. 138 

in luogo di Precessione + 2 S 9927 si 

legga + 2'-97 a 7- 

















AVVERTENZE 


L’Annuario di questo Osservatorio pel 1907, terzo nella serie, presenta 
notevoli miglioramenti riguardo ai volumi precedenti. Il numero delle stelle 
di cui sono date le effemeridi fu portato a 205, di cui 5 circumpolari. I 
calcoli (come pei volumi precedenti) vennero fatti indipendentemente, 
cominciando dal determinare la posizione media dal Catalogò fondamen¬ 
tale di Newcomb e calcolando in seguito le costanti besseliane. Fu questo 
calcolo indipendente che permise di rinvenire alcuni errori in altri alma¬ 
nacchi. Le costanti di precessione, nutazione e aberrazione adottate nel 
nostro Annuario sono, naturalmente, quelle proposte nella Conferenza di 
Parigi del 1896. 

Inoltre, perchè le Tabelle degli elementi eliocentrici di Giove e di 
Saturno riescano più facilmente utilizzabili nel calcolo delle perturbazioni 
speciali, detti elementi sono dati in questo Annuario (ridotti alla forma 
atta al calcolo) per tutte le date dei quadri analoghi del Berliner Jakrbuch, 
dal quale furono presi i dati, riducendoli però a I2 h di tempo medio astro¬ 
nomico di Berlino, istante pel quale si calcolano ordinariamente le effeme¬ 
ridi dei pianetini. In tal modo i calcolatori troveranno quegli elementi per 
date sempre vicine a quelle da essi adottate per l’osculazione. 

Il presente volume contiene una Nota del Dottor Balbi, che fa seguito 
ad un’altra, da lui pubblicata nel 1903, e dà i risultati di una seconda bella 
serie di osservazioni di ascensioni rette del cratere Mòsting. Essa costi¬ 
tuisce un altro contributo alla determinazione di più corretti elementi lunari. 
Nell’Annuario pel 1908 saranno pubblicati i primi risultati del lavoro di 
riosservazione di stelle, eseguito in questo Osservatorio dal 1904 in poi. 

Tutti i calcoli necessarii per la pubblicazione del presente volume sono 
dovuti esclusivamente ai Dottori Balbi e Nicolis, di questo Osservatorio, i 
quali vi attesero con uno zelo degno dei migliori elogi. 









Riguardo alla utilità della pubblicazione del nostro Annuario, mi è 
grato riferire, fra l’altro, quanto ne scrisse il Radau in quell’autorevole 
periodico eh’è il Bulletin Astronomique de l Observatoire de Paris , omet¬ 
tendo le gentili espressioni che la benevolenza del mio collega di oltrealpi 
gli fece usare a mio riguardo : 

« M. Boccardi. s’est proposé de ressusciter les Annales (de l’Ob- 

« servatoire de Turin) sous une forme plus scientifique, et depuis deux 
« ans il fait paraitre un Annuaire qui peut étre considéré comme un utile 
« complément de la Connaissance des Temps ou du Nautical Almanac, car 
« il donne les positions apparentes d’environ 200 étoiles du Catalogue de 
« Newcomb que l’on ne trouve pas dans les recueils en question. L’Annuaire 
« contient, en outre, des coordonnées héliocentriques de Jupiter et de Sa- 

« turne et d’autres données numériques d’un intérét generai. Nous ne 

« pouvons que féliciter M. Boccardi d’avoir inaugurò cette très méntoire 
« publication ». 


G. Boccardi. 















Effemeridi stellari e fenomeni astronomici pel 1907 

pei Dottori BALBI e NICOLIS. 


Posizione Geografica del R. Osservatorio di Torino. 


Latitudine boreale . . . 

Longitudine da Greenwich. 

da Berlino . . 
da Parigi . . 

da Roma (Coll. Romano) 

da Milano. 

dal meridiano dell’Eu¬ 
ropa Centrale . . . --— -- 

Altitudine sul livello del mare (al pozzetto del barometro) 276“,4. 


15» 4' 7 .9 

7» 41' 48".2 Est =0“ 30“ 41».21 
5” 41' 54".9 Ovest = 0“ 22“ 47“.66 
5° 21' 33''.1 Est = 0 h 21“26“.21 
4-47' 5 r .3 Ovest = 0 h 19“ 8“.35 
1» 29' 41''.1 Ovest = 0 h 5” 58“.74 

7» 18' 11".8 Ovest = 0 h 29” 12“.79 


E 

W 

E 

W 

W 

W 


Principali articoli del Calendario per l’anno comune 1907. 


L’anno 1907 dell’èra cristiana corrisponde all’anno: 

6620 del periodo Giuliano; 

2683 delle Olimpiadi ossia al 3° anno della 671» Olim¬ 
piade che incomincia nel luglio del 1907, fissando 
l’èra alle Olimpiadi 775, 5 anni a. G. C. ossia 
verso il 1° luglio dell’anno 3938 del periodo 
Giuliano ; 

2660 della fondazione di Roma secondo Yarrone; 

2654 dell’èra di Nabonassar, fissata il mercoledì 26 feb¬ 
braio dell’anno 3967 del periodo Giuliano, ossia 
747 anni a. G. C. secondo i cronologisti e 746 
secondo gli astronomi (i quali chiamano anno 0 
quello che precede immediatamente l’anno 1° 
dell’èra cristiana); 


1907 del calendario Giuliano o russo che incomincia 
13 giorni più tardi ossia il lunedì 14 gennaio; 

5667 dell’èra israelitica che incomincia giovedì 20 set¬ 
tembre 1906 e finisce lunedì 9 settembre 1907 
(principio dell’anno 5668); 

1324 dell’èra Maomettana (Egira) che incomincia dome¬ 
nica 25 febbraio 1906 e finisce giovedì 14 feb¬ 
braio 1907 (principio dell’anno 1325); 

43 del 76° ciclo del calendario cinese, da giovedì 
25 gennaio 1906 a mercoledì 13 febbraio 1907 
(principio dell’anno 44). 
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7 Gennaio 

U.Q. a 

15 h 47“ 

10 

Luglio 

L.N. ì 

14 

L.N. „ 

6 

57 

18 


P.Q. 

21 

P.Q. , 

9 

42 

25 


L.P. 

29 

L.P. , 

14 

45 

1 

Agosto 

U.Q. 

6 Febbraio 

U.Q. , 

1 

52 

9 


L.N. 

12 

L.N. , 

18 

43 

16 


P.Q. 

20 

P.Q. , 

5 

35 

23 


L.P. 

28 

L.P. , 

7 

23 

30 


U.Q. 

7 Marzo 

U.Q. , 

9 

42 

7 

Settembre L.N. 

14 

L.N. , 

7 

5 

15 


P.Q. 

22 

P.Q. , 

2 

10 

21 


L.P. 

29 

L.P. , 

20 

44 

29 


U.Q. 

5 Aprile 

U.Q. . 

16 

20 

7 

Ottobre 

L.N. 

12 

L.N. , 

20 

6 

14 


P.Q. 

20 

P.Q. , 

21 

38 

21 


L.P. 

28 

L.P. , 

7 

5 

29 


U.Q. 

4 Maggio 

U.Q. , 

22 

54 

5 

Novembre L.N. 

12 

L.N. , 

9 

59 

12 


P.Q. 

20 

P.Q. , 

14 

27 

20 


L.P. 

27 

L.P. , 

15 

18 



U.Q. 

3 Giugno 

U.Q. „ 

6 

20 

5 

Dicembre 

L.N. 

11 

L.N. , 

0 

50 

12 


P.Q. 

19 

P.Q. , 

3 

55 

19 


L.P. 

25 

L.P. , 


27 

28 


U.Q. 

2 Luglio 

U.Q. , 

15 

34 





, 4 40 
» 22 34 
, 12 37 
, 11 21 
, 11 2 
, 10 16 
, 8 51 
, 23 39 
, 18 14 
, 1 4 

, 5 21 
, 11 22 
, 3 16 
, 18 55 
, 0 10 


Minime e massime distanze della Luna dalla Terra. 

Luba perigea. Ldna apogba. 


13 Gennaio i 
10 Febbraio 
9 Marzo 
3 Aprile 


3 h 26 Giugno a 3 h 

8 24 Luglio , 13 

9 21 Agosto , 20 

6 18 Sett. , 17 

14 14 Ottobre , 15 

18 9 Nov. , 7 


25 Gennaio a 7 h 9 Luglio a 23 h 
22 Febbraio ,2 6 Agosto , 6 

21 Marzo , 22 2 Sett. „ 19 

18 Aprile , 18 30 , , 14 

16 Maggio , 10 28 Ott. , 10 

12 Giugno , 20 25 Nov. , 7 

22 Dicembre 22 b 








ECLISSI 


Nell’anno 1907 avvengono due eclissi di Sole e due di Luna. 
Nelle nostre regioni è solo parzialmente visibile la seconda 
eclisse di Luna. 

I. Eclisse totale di Sole il 14 gennaio 1907 
(invisibile in Italia). 

La Luna e in congiunzione col Sole il 14 gennaio a 7 h 12 m . 

Questa eclisse è visibile nella parte Nord-Est dell’Africa, nel¬ 
l’Europa orientale e in quasi tutta l’Asia. 

II. Eclisse parziale di Luna il 29 gennaio 1907 
(ì invisibile in Italia). 

La Luna è in opposizione col Sole il 29 gennaio 14 h 26 m . Gran¬ 
dezza dell’eclisse in parti del diametro lunare: 0,72. 

Questa eclisse è visibile nell’America settentrionale, nel Grande 
Oceano, nell’Australia, nell’Asia, nell’Oceano indiano e nel¬ 
l’Europa orientale. 

HI. Eclisse anulare di Sole il 10 luglio 1907 
(invisibile in Italia). 

La Luna è in congiunzione col sole il 10 luglio a 16 k 27 m . 

Questa eclisse è visibile nella parte Sud-Est del Grande Oceano, 
nell’America meridionale, nella metà Australe dell’Oceano 
Atlantico e nella costa Sud-Ovest dell’Africa. 

IY. Eclisse parziale di Luna il 25 luglio 1907 
(visibile in parte in Italia). 

La Luna è in opposizione col Sole il 25 luglio a 5 h 14 m . Gran¬ 
dezza dell’eclisse in parti del diametro lunare: 0,62. 


Primo contatto colla penombra.a 2 h 59“ 

Primo contatto coll’ombra (principio dell’eclisse) „ 4 4 

Istante medio.. 5 22 

Ultimo contatto coll’ombra (fine dell’eclisse) . , 6 41 
Ultimo contatto colla penombra. „ 7 46. 
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Questa eclisse è visibile nella metà occidentale dell’Europa, 
nell’Africa, nell’ Oceano Atlantico, in America e nella parte 
orientale del Grande Oceano. 

A Torino la Luna tramonta il 25 luglio a 5 h 3 m . 

La posizione della Luna rispetto all’orizzonte di Torino al prin¬ 
cipio dell’eclisse è la seguente: 

Azimut contato da S verso W 49° 

Altezza apparente.8°. 

Il primo contatto coll’ombra avviene a 41° dal punto N 
del disco lunare e per Torino a 6° dal punto più alto verso 
sinistra (immagine diritta). 


Passaggio di Mercurio sul disco del Sole il 14 novembre 1907 
(visibile in Italia). 

La congiunzione di Mercurio col Sole avviene il 14 novembre 
a 14 h 2 m 9 S . Per Torino si hanno i dati seguenti : 


1° Contatto esterno . . . 

a 11 1 23” 

6 " 

1° Contatto interno . . . 

» 11 

25 

45 

Minima distanza dei centri 

» 13 

6 

37 

2° Contatto interno . . . 

„ 14 

47 

42 

2° Contatto esterno . . . 

. 14 

50 

21 


Il primo contatto esterno avviene a 63° dal punto Nord 
del disco solare verso l’Est, e il secondo contatto esterno a 15° 
da Nord verso Ovest (immagine diritta). 

A Torino il primo contatto esterno avviene a 73° dal punto 
più alto del disco solare verso sinistra, e il secondo contatto 
esterno a 43° dal punto più alto verso destra (immagine diritta). 

Questo fenomeno potrà essere osservato nella metà occiden¬ 
tale dell’Asia, in Europa, nell’Africa, nell’America meridionale 
e nella parte orientale dell’America del nord. 





















































POSIZIONI MEDIE DI STELLE per il 1907. 


Nome 


Ascensione 

retta 


Declinazione 

boreale 


1907,0 


1907,0 


68 Tauri . . . 
1 Cameleopardi 
80 Tauri . . . 

86 p Tauri . . 

3 ir* Orionis . . 

4 o 1 Orionis . • 

98 k Tauri . . 
25 Orionis . . 
37 <p* Orionis . 
130 Tauri . . . 
66 Orionis . . 

74 k Orionis . . 


287 

3°5 

306 


4.24.39,63 
4.24 50,30 
4.28.34,16 
4.46.15,13 
4.47.16,22 


17.42.56,3 
53-42.34,4 
15.26. 7,4 

14-38-57.7 

5.26.47,5 
14. 5.46,4 


4.52.27.84 

5-I9-55.I3 

5.29.42.85 
5.42. 0,85 

6. o. 3,49 

6.11.13,30 


24.54-26,0 
1.45.41,6 
9-25-37,3 
I7-4I-4I.I 
4. 9.51,6 
I2.i7-55,i 


2 Lyncis. 

6 Lyncis. 

585)’ Aurigae. 

45 Geminorum. 

64 Aurigae .. 

6 Canis Minoris .... 


6.11.25,22 

6.22.42,70 


7. 3. 2,06 
7.11.34,38 
7.24.37,23 


69 u Geminorum .... 
71 o Geminorum .... 

io p Cancri. 

18 x Cancri. 

29 Cancri. 

27 (Bode) Ursae Majoris . 


538 

546 


7.30 11,62 
7-33- 5,86 
8. 2.17,60 
8.14.25,06 
8.23.26,02 
8.32.24,55 


59- 2.43,6 
58.13.54,6 


16. 4.46,8 
41. 2.56,4 
12.11.57,6 

27. 6.10,6 
34-47-52,7 
21.51- 7,3 
27.31. 9,6 
I4-3I- 8,5 
53- 2.17,5 


55 p’ Cancri. 

60 Cancri. 

44 (Bode) Ursae Majoris . 

69 v Cancri. 

18 u> Hydrae. 

77 E Cancri. 


5 £ 

5,6 


8-47- 3,77 
8.5050,97 
8.57.12,07 
8.57.18,15 
9. 1. 4,69 
9. 4. 0,89 


36 Lyncis. 

io Leonis. 

16 ip Leonis. 

27 v Leonis. 

30 (Hev.) Cameleopardi . 

37 Ursae Majoris .... 


635 

659 

671 


5,3 

5,3 

5.6 

5.7 
5,3 
5,2 


9- 7-43,53 
9.32.18,10 
9.38.40,12 
9.53.13,24 

10.19.48.72 

10.29.10.72 


48 Leonis. 

47 Ursae Majoris .... 

73 n Leonis ...... 

237 (Bode) Ursae Majoris . 
58 Ursae Majoris .... 

95 o Leonis. 


10.29.56,99 

10.54.15.75 

11.11. 0,04 
11.11.27,68 
11.25.2940 
ii-5o-53,65 


28.41.11,6 
11.58.54,0 
54-39- 3,o 
24.49. 9,9 
5-27-52,5 
22.25.19,4 


43-36. 5,9 
7.15:11,0 
14.26.50,5 
12.53.18,9 
83. 1-55,8 
57-33-42,9 

7,25-57,6 
40.55 38,0 
i3-48-53,4 
49-59- 1,9 
43.41. 1,2 
16. 9-5L5 
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POSIZIONI MEDIE DI STELLE per il 1907. 


Ascensione 

retta 


Declinazione 

boreale 


_ 


1907,0 


7 b Virginis . . 

1 Canum Venat 
6 Canum Venat. 

14 Comae. . . 

15 Comae. . . 
74 Ursae Majoris 


11.55.11.14 
raro. 7,25 

12.21.16.15 
12.21.45,08 
12.22.18,29 
12.25.37,00 


4.10.23,7 
53-57- 8,2 
39.32. 5,0 

27.47. o,4 

28.47. 7,2 
58.55- 2,6 


9 Canum Venat 
32 d 1 Virginis . 
14 Canum Venat. 
17 Canum Venat. 
19 Canum Venat. 
23 Canum Venat. 


6,2 

5,5 

i;f 

5,7 

5,7 


12.34.17,96 
12.40.55,14 
13.1.23,68 
13- 5-47 ,ii 
13.11.21,10 
13.16. 8,99 


41.23.11,0 

8.10.53,6 

36.17.46.6 
38.59 34,7 

41.20.45.7 

40.38.18.7 


81 Ursae Majoris . 
9 (Hev.) Bootis. . 
21 1 Bootis . . . 
24 g Bootis . . . 

204 (Bode) Bootis . 
56 (Bode) Draconis 


Si 

895 

90& 

909 

9i3 


5,4 

li 


13.30.32,95 
14. 4-12,63 
14.12.52,44 
14.25.23,80 
14.25.56,85 
14.29.11,30 


55.49.29,7 

4417-44,0 

514745,5 

50.15.38,4 

42.12.56,6 
60.38. 6,4 


28 cr Bootis . . . 
34 Bootis .... 
295 (Bode) Bootis . 
37 E Bootis . . . 

44 i Bootis . . . 

45 c Bootis . . . 

9 t 1 Serpentis . . 

4 6 Coronae bor. . 
541> Bootis . . . 

7 l Coronae bor. . 

8 t Coronae bor. . 
12 (Hev.) Draconis 

66 (Heis) Draconis 

5 r Herculis . . 
16 r Coronae bor. 
500 Serpentis . . 
19 E Coronae bor. 
23 Herculis . . . 

3Pff Herculis . . 
47 k Herculis . . 
53 Herculis . . . 
60 Herculis . . . 
98 (Heis) Herculis. 
68 u Herculis . . 


i4-30-37,90 

14.39.20,18 

14- 45-27,69 

1447- 6,02 

1 5- 0.43,74 
15. 312,98 


30. 8.55,9 

26.55.22.3 

38.11.39.4 
19.29.11,6 
48. 0.59,1 

23-i3-5i,5 


15.21.28,52 
r5.29.10, 76 
15.34.29,24 
i 5-35-52,56 
15-3850,26 
15.45.14,80 


1545-16.7 

31.40.21.6 
40.39.21,0 

36.56.14.6 
2635.23,2 

62.5312,5 


1015 

1022 

1037 

1042 

1043 


15-55-34,86 

3,52 
16. 5.34,24 
16.17.21,64 
16.18.28,49 
16.19.22,29 


55. 0.44,4 
18.4.29,8 

3643-36,7 

1.14.49,6 
31. 6.26,6 
32.32.58,0 


1054 

1076 

1079 

1090 

1091 


5,4 


5.8 

5,7 

4.9 


6,3 

5,0 


i 6 -25.35,26 

16.45.48,39 

16.49.26,44 


17- 444,74 
I 7- I 3-53,34 


42. 5.10,2 
7-24-28,5 
31.51.19,0 
12.52. 5,0 

40.38.14,5 

33-11-59,6 
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POSIZIONI MEDIE DI STELLE per il 1907. 


42 Cygni . . . 
45 w 8 Cygni . . 
4 l Delphini. . 
29 Vulpeculae . 
7 k Delphini . . 

11 6 Delphini . 

12 r Delphini . 
6 (Hev.) Cephei 
59/ 1 Cygni . . 
62 = Cygni . . 
6 3/ 8 Cygni . . 
5T Equulei . . 


96 (Bode) G Cephei 
66 u Cygni . . 

69 Cygni . . . 

71 g Cygni . . 

73 P Cygni . . 

7 2 Cygni . . . 

13 (Hev.) Cephei 
io k Pegasi . . 
io v Cephei . . 

14 Pegasi. . . 
Cephei. . . . 

13 Cephei . . 


3 Pegasi. . 
2v Pegasi . 


31 Pegasi. . 

27 6 Cephei . 
38 Pegasi. . 
30 Cephei. . 
13 Lacertae . 
5 2 Pegasi. . 
55 Pegasi. . 


5 Andromedae . . 

1 (Hev.) Cassiopejae 
15 Andromedae 
19 k Andromedae 
2° v Andromedae 
25 Piscium . , 

7 P Cassiopejae 


retta 

1907,0 


20.25.47,57 
20.27.10,73 
20 -3o.57.67 
20.34.21,97 
20.34.36,76 
20-39- 7.04 

20.42.20,62 
20.43. 2 .66 
20.56.39,82 
ai. 1 32,86 
ai. 3 24,02 
21. 5-49,15 
21. 9.26,27 
21.14- 5,59 
21.21.58,93 


21.36. 4,46 
21.40.26,01 
21.42.45,90 

21-45.43,83 

21.49.58,87 

21.51.45,60 

21-56.33,49 

22. 0.59,38 
22. 5. 6,36 
22. 6. 6,38 

22. 9 53,55 
22.16.56,43 

22.25.42,95 

22.25.46,50 

22.35.21,03 

22.39-56,49 

22.54.32,64 

23. 2.19,13 

23- 3-31,75 
23.25.44,28 
23 30. 4,43 
23.35.49,47 
23-41.25,34 
23.48.18,94 

23-49.43,91 


Declinazione 

boreale 

1907,0 


36. 8.38,3 

48.38.19.2 

14.21.10.5 
20.52.27,8 

9-45-29,9 

14.44.25.7 

15.47.19.6 

57.14.45.5 
47- 9-27,2 

43 . 33 . 23.8 

47.16.27,4 

9.45.23.2 

59.36.14.7 

34.30.20.9 

36.15.54.7 
46. 7-49,i 

45.10.49.6 
38. 7- 0,6 

57- 4- 6,3 
25-13. 2,2 

60.41.29.3 

29.44.27.6 

5546.26.3 

56.10.13.8 

12.40.26.9 

4-36.13,5 

32.43. 3,6 

20.31.14.2 
39-15.10,7 

11.44.10.8 

57.56.20,4 
32. 5-46,9 
63- 6. 3,1 

41.19.51.7 
ii.i3.53,o 

8.54.24.9 

48.47.19,6 
58. 2.11,1 
3943-24,6 
4349- 8,0 
4554-i3,9 

1.34.24.8 

56.58.55.2 






















































POSIZIONI APPARENTI DI STELLE 
per il passaggio superiore al meridiano di Greenwich 13 




























POSIZIONI APPARENTI DI STELLE 


Giorno 

del 

MESE 

72 Piscioni 

gr. : 5,9 

83 t Pisciuin 

gr. : 4,7 

91 1 Piscimi! 

46 £ Andromedae 

gr.: 4,9 

^8 w Andromedae 

gr. : 4,9 

A ?ett" 8 ' 

boreale 

A ta 

Declina?. 

Asceiis. 

Declinaz. 

A s s - 1 

Declinaz. 

boreale 

A retta- 

Declinaz. 

boreale 

1907 

I h .O ra 

I 4 °. 26 f 

i h .6 m 

29°-35 

I h .I 5 m : 

28”.i4' 

i h .i6 m 

45°-2' 

I h .22 m . 

44°-SS* 




31,61 

47,6 

58.II 

68,6 

51,30 

35,4 

4,89 

42,7 

11 



3i,45 

47,i 

57,97 

68,1 

51,09 

35,2 

4,68 


2T 

0 ,n6 

41,2 

31,29 

46,3 

57,8 i 

67,4 

50,87 

34,7 

4,46 

42,0 

31 

9,63 

40,4 

3 i,i 3 

45,3 

57,65 

66,5 

50,65 

33,7 

4,24 

4 !,I 

Febbr. io 

9.5i 

39,5 

30,98 

44,i 

57,50 

65,4 

50,44 

32,3 

4,03 

39,8 

20 





57,36 

64,1 

50,24 

30,7 

3,83 

38,3 

Marzo 2 











Aprile 1 











Maggio 1 
11 











3 i 

10,23 

39,5 

31,66 

35,6 







Giugno io 

IO ,5 2 

40,9 

31,97 

36,5 

58,38 

58,4 

5i,35 

16,5 

4,87 

24,0 

20 

10,83 

42,6 

32,30 

37,7 

58,70 

59,6 

5L73 

17,1 

5,25 

24,5 

x 30 

11,14 

44,4 

32,64 

39,2 

59,04 

6l,I 

52,13 

18,2 

5,65 

2 5,5 

Luglio io 

11,46 

46,4 

32,98 

41,0 

59,38 

62,9 

52,53 

19,5 

6,05 

26,8 

20 

IL77 i 

48,4 

33,32 

42,9 


64,7 

52,92 

21,3 

6,45 

28,5 

a 30 

12,07 

50,4 

33,64 

45,o 

6o ?I 

66,7 

53,30 

23,4 

6,83 

30,5 

Agosto 9 

12.35 

52,3 

33,94 

47,3 

60^34 

68,9 

53,66 

25,6 

7,19 

32,7 

19 

1:2,60 

54,2 

34,22 

49,5 

60,62 

7LI 

53,99 

28,0 

7,53 

35,i 

c » 2 i 

12,82 

56,0 

34,46 

51,8 

60,87 

73,2 

54,28 

30,6 

7,83 

37,7 

Sett. 8 

13,00 

57,6 

34,67 

54,o 

61,08 

75,4 

54,53 

33,3 

8,09 

40,3 

18 

13,16 

59,o 

34,84 

56,1 

61,26 

77,4 

54,74 

36,1 

8,31 

43,o 

28 

13,28 

60,2 

34,97 

58,1 

61,40 

79,3 

54,9i 

38,8 

8,48 

45,7 

Ottobre 8 

13,36 

6l,2 

35,07 

60,0 

61,51 

81,1 

55,03 

4L4 

8,61 

48.3 

18 

I3,4i 

62,0 

35,13 

61,7 

61,58 

82,7 

55 ,ii 

43,9 

8,69 

50,8 

28 

13,43 


35A5 

63,2 

61,62 

84,1 

55,i5 

46,2 

8,74 

53,i 


13,42 

629 

35,14 

64,5 

61,62 

85,3 

55,i4 

48,3 

8,75 

55,3 

17 

13,39 

63^ 

35 ,ii 

65,5 

6 i ,59 

86,3 

55, 10 

50,2 

8,71 

57,i 

Die. 1 

*3,33 

63,2 

35,05 

66,3 

6 i ,54 

87,0 

55,02 

51,8 

8,64 

58,7 


13,25 

63,0 

34,96 

66,8 

6 i ,47 

87,5 

54,90 

53,o 

8,53 

60,0 

17 

13,16 

62,7 

34,85 

67,0 

6 i ,37 

87,7 

54,75 

53,9 

8,39 

60,9 

27 

13,05 

62,2 

34,72 

66,9 

6l 24 

87,7 

54,58 

54,4 

8,22 

61,5 

37 

12,93 

61 ,6 

34,58 

66,3 

6l,IO 

87,4 

54,38 54,4 

8,02 61,8 

Posizione 

i h .o m .io',67 
+i 4 °.26' 4 5 ",8 

i\6 m .32»,i3 

+29 , -35'-45",8 


i h .i6 m .5i s ,6o 

+45».2'.29",3 

I h . 22 m . 5 , ,l 6 

+44''55 ?,6 ,7 


































per il passaggio superiore al meridiano di Greenwich 




























POSIZIONI APPARENTI DI STELLE 


Giorno 

15 Àrietis 
gr. : 5,9 

6 Perse! 

gr. : 5,4 

220 Arietis 

gr. : 5,7 

24 E Al 

rietis 

>.8 

27 Arietis 

gr.: 8,5 

MESE 


Ascens. I 

Dedinaz. 

Ascens. 

retta 

Dedinaz. 

Ascens. I 
retta | 

Sic' 

Ascens. 

retta 

Dedinaz. 

boreale 

Ascens. 

retta 

Dedinaz. 

boreale 

1907 



i9°-3 

2 h .7 m : 

5o”-37’ 

2 h .i2 m : 

I9°.28’ 

2 h .i9 m : 

IO°.Il' 

2 h .25“ 

I7°.I7’ 

Genn. 

T 

27,86 

39 j 5 

24,94 

68^8 

56,78 

13/5 

49,56 

16,9 

44,58 

30,4 




24,73 

69,2 

56,66 

13,3 

49,45 


44,47 

3o,o 



27,60 

38,7 

24,49 

69,3 

56,53 

12,9 

49,32 

15,8 

44,34 

29,6 



38,0 


68,9 

56,38 

12,3 

49,18 

15,3 

44, 1 9 

29,0 

Febbr. 

TO 



23,95 

68,0 

56,22 

11,6 

49,03 

14,7 

44,03 

28,4 

20 

27A5 

36,6 

23,69 

66,8 

56,06 

10,9 

48,88 

14,2 

43,88 

27,8 

Marzo 

* 

27,01 

35,8 

23,46 

65,3 

55,92 

10,1 

48,74 

13,8 

43,73 

27,1 

Aprile 

21 











Maggio 












Giugno 

io 










28,9 

20 

27,95 

36,9 

24,57 

49,8 

56,79 

10,9 

49,5! 

19,8 

44,47 

Luglio 

30 

28,26 

38,3 

24,98 

59,0 

57,09 

12,3 

49,8o 

21,4 

44,76 

30,3 


28,57 

39,9 

25,42 

59,7 

57,40 

13,8 

50,10 

23,1 

45,07 

3X9 



28,89 

41,6 

25,86 

5i,8 

57,73 

15,5 

5o,4i 

24,9 

45,39 

33,5 

Agosto 

3° 

29,21 

43,4 

26,30 

53,3 

58,05 

17,2 

50,73 

26,7 

45,7i 

35,2 

9 

29,52 

45,2 


55A 

58,36 

19,0 

51,03 

28,4 


36,9 


19 

29,81 

47,o 

2743 

57A 

58,65 

20,7 

5X31 

29,9 

46,31 

38,5 

Sett. 

29 

30,08 

48,7 

27,50 

59,3 

58,93 

22,4 

5X58 

31,3 

46,59 

I16 

8 

18 

39,33 

50,3 

27,84 

61,8 

59,18 

24,0 

51,83 

32,6 

46,85 



30,55 

5L7 

28,14 

64,3 

59,40 

25,4 

52,05 

33,7 

47,o8 

42,9 



30,73 

53,o 

28,40 

66,9 

59,59 


52,24 

34,5 

47,28 

44, 1 

Ottobre 8 

30,89 

54,2 

28,62 

69,6 

59,76 

2X9 

52,40 

35A 

47,46 

45A 


18 

31,01 

55,a 

28,79 

72,2 

59,89 

28,9 

52,53 

35,6 

47,6o 

.45,9 

Nov. 

28 

3LIO 

5%o 

28,91 

74,8 

59,99 

29,7 

52,64 

35,8 

47,7i 

46,6 

7 

31,16 

56,6 

28,98 

77,3 

60,06 

30,4 

52,71 

35,9 

47,8o 

47, 1 


17 

3LI9 

57A 

29,01 

7'V* 

60,10 

30,9 

52,76 

35,8 

47,85 

47,4 


27 

3LI9 

57,4 

28,99 

81,6 

6 o,ti 

3 1 , 2 

52,77 

35,6 

47,87 

47,6 

Die. 

7 

3IA7 

57,6 

28,92 

83,4 

60,08 

31,4 

52,76 

35,3 

47,86 

47,7 


17 

3I,H 

57,6 

28,80 

84,9 

60,03 

3X5 

52,71 

34,9 

47,82 

47,6 


27 

31,03 

57,5 

28,64 

86,0 

59,95 

3i,4 

52,64 

334, 

47,75 

47,5 


37 

30,92 

| 57,2 

28,44 

| 86,7 

59,85 

3X1 

52,55 

4,05 

47,66 

47,2 

Posizione 

2 h .5” 

28M4 

2-. 7 ”.: 

24», 84 

2 h .I2 1 

"•57 8 , oì 

2 h .I9 r 

".49®, 81 

2>-.25™ 

■44’, 77 


+ 19». 

3"-4 2 ,4 

+50°.38.2', 8 

-hI9°.2! 

ì’.i 6",5 

-HlO°.II .22 ,C 

+ 17M7 -34 , 2 































per il passaggio superiore al meridiano di Greenwich 


Giorno 

35 Arietis 

isn 

Persei 

91 A 

Celi 

1 Persei 

35» 

Persei 

del 


gr. 

4.6 

gr. 


8 T. 

! 5,0 

tir. 

: 

gr- 

4,4 

MESE 





Ascens. 

I Declinar. 


Declinaz. 

Aacens. 

Declinar. 



retta 


retta 

boreale 

retta 

1 boreale 



retta 

boreale 

1907 


2 h -37 m 

27°.i8’ 

2 h -43“ 

55°-3o' 

2 h -54” 

8”.32' 

3 h -2 m 

49°-15' 

3*-23 m 

47 ». 4 °' 

Genn. 

I 

59.4° 

4M 

54,84 

4V7 

43,64 

7.6 

21,36 

33,4 

61,23 

3M 


II 

59.28 

4L3 

54,6i 

42,7 

43,55 

7,i 

21,19 

34,3 

61,09 

32,4 


21 

59,14 

41,1 

54,34 

43,2 

43,43 

6,5 

20,99 

34,8 

60,90 

33A 

Febbr. 

31 

58,97 

40,7 

54,05 

43,3 

43,29 

6,0 

20,75 

34,9 

60,68 

33,4 


58,80 

40,2 

53,74 

42,9 

43A4 

5,6 

20,49 

34,7 

60,43 

33,4 


20 

58,62 

39,5 

53,42 

42,1 

42,98 

5,i 

20,23 

34,1 

60,17 

33,o 

Marzo 

2 

58,45 

38,6 

53,12 

40,9 

42,82 

4,8 

19,97 

33, t 

59,91 

32,3 



58,30 

37,7 

52,85 

39,4 

42,68 

4,5 

19,73 

3i,9 

59,67 

3L3 











59,45 

39,3 

Aprile 

il 











Maggio 1 











Giugno 

31 

no 

20 












30 

59,4i 

35,7 

54 ,i 8 

22,7 

43,54 

12,9 

20,77 

17,8 

6o,77 


Luglio 

59,74 

36,8 

54,64 

22,9 

43,82 

14,6 

21,17 

18,0 

*7*9 



60,07 

38,2 

55,i2 

23,5 

44,12 

16,3 

21,60 

18,5 

6^17 

18,2 


30 

60,41 

39,7 

55,6o 

24,4 

44,43 

17,9 

22,04 

19,4 

61,59 

18,8 

Agosto 

9 

60,74 

4L3 

56,08 

25,7 

44,74 

19,5 

22,47 

20,5 

62,01 

19,8 


19 

61,06 

42,9 

36,55 

27,3 

45,03 

20,9 

22,90 

21,9 

62,43 

21,0 


29 

61,36 

44,6 

57,oo i 

29,2 

45,31 

22,2 

23,31 

23,6 

62,83 

22,4 

Sett. 

8 


46,3 

57.42 

3L3 

45,58 

23,4 

23,70 

25,5 

63,22 

24,0 


18 

61,89 

47,9 

57,8o 

33,7 

45,82 

24,3 

24,06 

27,6 

63,59 

25,8 


28 

62,12 

49,5 

58,14 

36,2 


25,0 

24,39 

29,7 

63,93 

27,7 

Ottobre 8 

62,32 

5LO 

58,43 

38,8 

46,24 

25,4 

24,68 

3L9 

64,24 

29,7 


18 

62,49 

52,3 

58,68 

4L5 

46,40 

25,7 

24,93 

34,2 

64,5! 

31,8 

Nov. 

28 

7 

62,62 

62,72 

53.5 

54.6 

58,88 
59,02 | 

44,1 

46,7 

46,54 

46,67 

25,8 

25,7 

25,15 

25,32 


64,75 

64,94 

ss 


17 

62,79 

55,6 

59 ,i 2 ! 

49,3 

46,73 

25,4 

25,43 

41,0 

65,09 

38,0 


27 

62,83 

56,4 

59A5 

5i,7 

46,77 

25,1 

25,50 

43,1 

65A9 

40,0 

Die. 

7 

62,83 

57,i 

59,i2 | 

53,9 

46,79 

24-7 

25,52 

44,9 

65,24 

41,9 


17 

62,79 

57,6 

59,03 | 

55,8 

46,77 


25,48. 

46,6 

65,23 ! 

43,6 


27 

62,72 

57,9 

58,89 

57,4 

46,73 , 

23.7 

25,39 

48,0 

65A7 

45,o 


37 

62,62 

58,0 

58,69! 

58,6 

46,65 | 

23,2 

25,26 

49,i 

65,06 

46,2 

Posizione 

2 b -37 m -59',46 

2 h . 43 ”. 

54',39 

2*547 

43’,73 

3 h .2 m .20', 99 

3 h -24". 

o’,8i | 

media 

+27M8 

.42,4 

+55*-3° 

•36,1 

+8”.32. 

14,5 

+49*, I 5 -29,7 

+47 -40.20,9 































POSIZIONI APPARENTI DI STELLE 


j Giorno 

nHeisPaineleop. 

gr. : 5,2 

380 Persei 

17 Tauri 

gr. : 3,8 

27 Tauri 

gr. : 3,8 

47 \ Persei 
gr. : 4,3 

MESE 



Declinaz. 

torcale 

Àscena. 

Declinaz. 

A nZ | 

Declinaz. 

torcale 

retta | 

Declinaz. 

torcale 

Ascei 

Declinaz. 

toreale 

1907 


3 h -34 m 

62°-54 / 

3 h -38 m 

3 l0 -59 f 

3 h -39 m : 

23°-49’ 

3 h -43 m ; 

23-46' 

3 h -59 ra 

5°°-5 

Genn. 

T 


62,1 

29,18 

36,8 

21,19 

13.6 

37*97 

6,8 

39,72 

59,6 

, | 


63.8 

29,10 

37,3 

21,11 

13,7 

37,90 

6,9 

39,6 i 





65,1 

28,97 

37,6 

21,00 

13,7 

37,79 

6,9 

39,45 

62,1 


3i 


6^,0 

28,81 

37,6 

20,86 

13,6 

37,65 

6,8 

39,23 

62,8 

Febbr. 


66,2 

28,63 

37,5 


13,3 

37,49 

6,6 

38,98 

63,2 


20 

3.93 

66,1 

28,44 

37,2 

20,52 

12,9 

37,3i 

6,3 

38,71 

63.2 

Marzo 

2 


65,5 

28,24 

36,7 

20,33 

12,5 

37,12 

5,8 

38,42 

62,9 


12 


64,4 

28,04 

36,0 

20,15 


36,94 

5,3 

38,15 

62,1 



2,77 


27,86 

35,2 

19,99 

11,4 

36,78 

4,8 

37,89 


Aprile 









37,67 

59,8 

Maggio 













31 











Giugno 












Luglio 

3° 

IO 

4,21 

43,6 

28,88 

3LI 

20,95 

120 

37,69 

5,2 

39 ,i 8 



20 

4,76 

43,3 

29,21 

3L9 

21,26 

1^0 

38,00 

6,2 

47,i 


3° 

5,33 

43,4 

29,55 

32,8 

21,58 

14,1 

38,32 

7,3 

39,6 i 

47,3 

Agosto 

9 

5,92 

43,9 

29,89 

33,8 

21,90 

L5,3 

38,64 

8,5 

40,04 

47.7 


19 

6,52 

44,8 

30,24 

35,o 


16,6 

38,96 

9,7 

40,48 

48,4 

Sett. 

29 

7,10 

46,1 

30,58 

36,3 

22,54 

17,8 

39,28 

10,9 

40,92 

49,4 

8 

7,66 

47,6 

30,90 

37,6 

22,84 

19,0 

39,58 


41,34 

50,6 


18 

8,19 

49,5 

31,21 

38,9 

23,13 

20,2 

39,88 

13,2 

41,76 

52,0 


28 

8,69 

5i,6 

3L50 

40,3 

23,40 

21,3 

40,15 

14,3 

42,15 

53,6 

Uttobre 8 

9,i4 

53,9 

3L77 


23,65 

22,3 

40,40 

15,3 

42,51 

55,4 


18 

9,55 

56,5 

32,01 

42,9 

23,88 

23,2 

40,62 

16,2 

42,84 

57,2 

Nov. 

28 

9,89 

59,i 

32,22 

44,2 

24,07 

23,9 

40,82 

1:6,9 

43,14 

59,2 

7 

10,17 

61,9 

32,40 

45,3 

24,24 

24,6 

41,00 

17,6 

43,4° 



17 

10,38 

64,7 

32,54 

46,4 

24,38 

25,3 

41,15 

18,2 

43,61 

63,3 


27 

10,52 

67,4 

32,65 

47,5 

24,48 

25,8 

41,25 

18,7 

43,77 

65,3 

Die. 

7 

10,58 

70,1 

32,72 

48,4 

24,55 

26,2 

4L32 

19,1 

43,87 

67,3 


17 

IO ,55 

72,6 

32,74 

49,3 

24,57 

26,6 

4i,35 

19,5 

43,91 

69,2 


27 

10,44 

74,8 

32,72 

50,0 

24,56 

26,8 

4L35 

i9,7 

43,90 

70,9 


37 

10,25 

76,7 

32,66 

59,5 

24,51 

27,0 

4L30 

i9,9 

43,82 

72,4 

Posizione 

3 h -34' 

”-.4 s , 57 

3 h -38 

"‘.28’, 9É 

3h.39-.21' 03 

3 h -43“ 

•37 s , 79 

3 h -59 m 

•391“ 

med,a 

+62-54-57 ,5 

+31-.59.38,3 

+23-.49.16',9 

+23-.46. IO ,2 

+5° n -; 

5 08 ,2 



























per il passaggio superiore al meridiano di Greenwich 19 


Giorno 

42 M» 

Tauri 

44 1> Tauri 

51 H 

Persei 

54 Persei 

68 Tauri 

del 

gr- 


gr- 


gr. : 

4,3 

gr. : 

5,1 

gr.: 

4,6 






Ascens. 

| Declinar 

Ascens. 

i 1 i 11 il /. 

Ascens. 

j Declinaz. 


retta 

boreale 



retta 




retta 


1907 

4 h .l m 

2 S-. 44 ' 

4 h - 5 m 

26“. 14' 

4 h - 8 , “ 

'48M0' 

4 h -i 4 “ 

34 °. 2 o' 

4 h - 20 m 

1 7"-4 2 ' 

Genn. 1 

15,64 

583 

io, 16 

i6"i 

4,49 

2576 

22,53 

3 L 7 

6*68 

50^9 


15,58 

58,7 

10,10 


4,40 

26,9 

22,47 

32,4 

6,64 

50,8 


15,48 

59 ,o 

10,00 

16,5 

4,26 

28,0 

22,37 

32,9 

6,56 

50,6 

, 3 i 

15,34 

59 ,o 

9,87 

16,6 

4,06 

28,7 

22,23 

33,3 

6,45 

50,5 

Febbr. io 

I 5 ,i 7 

59 ,o 

9,70 

16,5 

3,82 

29,1 

22,05 

33,4 

6,30 

50,3 

20 

14,98 

58,8 

9,52 

16,3 

3,56 

! 29,2 

21,85 

33,4 

6,13 

50,1 

Marzo 2 

14,78 

58,5 

9,33 

16,0 

3,29 

28,9 

21,63 

33 A 

5,95 

49,9 

12 

14,59 

58,0 

9,14 

15,6 

3,02 

28,3 

21,42 

32,7 

5,77 

49,6 

22 

14,41 

57,4 

8,96 

15,1 

2,77 

27,4 

21,23 

32,1 

5 , 6 o 

49,4 

Aprile 1 

Maggio 1 
11 

3 i 

Giugno io 

30 

Luglio io 

14,26 

56,8 

8,81 


2,55 

26,3 

21,05 

3 i ,3 

5,44 

49 A 

15.49 

55,5 

9.98 

14,6 

3,93 

14,3 

22,23 

26,6 

53,7 

3 ° 

15.81 

56,4 

10,30 

15,5 

4,34 

14,4 

ss* 

27,1 

6,71 

54,7 

Agosto 9 

16,14 

57,3 

10,62 

16,4 

4,76 

14,8 

2 7,8 

7,02 

55,8 

19 

16,48 

58,3 

10,95 

17,5 

5,18 

15,5 

23,24 

28,6 

7,32 

56,9 

29 

16,81 

59,4 

11,28 

18,5 

5 , 6 o 

16,3 

23,59 

29,6 

7,63 

57,9 

Sett. 8 

17,13 

60,5 

n ,59 


6,02 

17,4 

23,94 

3 °,6 

7,94 

58,8 

18 

17,44 

61,6 

11,91 

20,5 

6,43 

18,7 

24,27 

31,6 

8,23 

59,6 

28 

17,74 

62,7 

12,20 

21,6 

6,81 

20,2 

24,59 

32,7 

8,52 

60,3 

Ottobre 8 

18,02 

63,7 

12,47 

22,5 

7,17 

21,8 

24,89 

33,9 

8,78 

60,8 

18 

18,27 

64,7 

12,72 

23,4 

7,50 

23,5 

25,17 

35 ,o 

9,03 

61,2 

28 

18,50 

i 65,7 

12,95 

24,2 

7,8o 

25,3 

25,43 

36,1 

9,26 

t 1 ' 5 

Nov. 7 

18,70 

66,5 

13,15 

24,9 

8,06 

27,2 

25,65 

37,3 

9,46 

ì 1 '! 

17 

18,86 

67,4 

i 3 , 3 i 

^55 

8,27 

29,1 

25,84 

38,4 

9,63 

61,8 

27 

18,99 

68.2 

i 3,45 


8,44 

31,0 

25,99 

39,4 

9,77 

61,8 

Die. 7 

19,09 

, 69,5 

i 3,54 

13,60 

26,7 

8,56 

32,9 

26,10 

40,5 

9,88 

61,8 

17 

19,14 

27,2 

8,62 

34,7 

26,17 

4 M 

9,95 

61,7 

27 

19,14 

70,1 

13,61 

27,6 

8,62 

36,3 

26,19 

42,3 

9,97 

61,6 

37 

19,10 

| 70,5 

13,58 

27,9 

8,56 

37,7 

26,16 

43-1 

9.96 

6 i ,5 

Posizione 

4 h .l“.i 

m 

4 *- 5 " 

9 ', 89 

4 h . 8“. 

3 ", 99 

4 b .I4 ro .22", 16 

4 h .2o".6‘, 42 

inedia 

^ 28“-45 

+26M4.19 ,4 

-4-48°.IO .24 ,9 

+ 34 °- 2 o' 33 > 

+ I 7 0 - 42 - 56 ,3 
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POSIZIONI APPARENTI DI STELLE 


Giorno 

1 Cameleop. 

80 Tauri 

86 p Tauri 

3-ir* Orionis 

40 1 Orionis 




6,0 

gr- * 


p- : 


gr.: 













MESE 


Declina. 

Ascens. 

!>«•«■! ìii.-i/ 

Ascens. 

Decita. 

Asceas. 

Decita. 

Ascens. 

Decita. 


retta 




retta 




1907 

4 h .24 m 

53°-4 2 

4 h .24 m 

I 5°-25 

4 h .28 m 

140.38’ 

4 h . 4 6 m 

5 0 .26' 

4 h -47 m 

I 4°-5' 

Genn. 1 

40,44 

35,2 

50,57 

61,6 

34,44 

51,7 

15,46 

39,9 

16,54 

49,3 

II 

40,35 

36,8 

59,52 

61,3 

34,4i 

51-5 

15,43 

39A 

16,53 

40,0 

21 

40,19 

38,1 

50,44 

61,1 

34,34 

5L2 

15,37 

38,5 

16,47 

i6,37 

39,7 

31 

39,97 

39,2 

50,34 

60,9 

34,23 

51,0 

15,27 

37-9 

39,4 

Febbr. io 

39,7i 

40,0 

50,20 

60,7 

34,09 

50,7 

I5A4 

37,5 

16,24 

39,2 

20 

39,42 

40,3 

50,03 

60,4 

33,92 

50,5 

14,98 

37A 

16,08 

3?,o 

Marzo 2 

39,ii 

40,3 

49,85 

60,2 

33,74 

50,3 

14,80 

36,9 

15,90 

38,8 

12 

38,79 

39,8 

49,67 

60,0 

33,56 

59,1 

14,62 

36,8 

15,72 

38,7 

22 

38,50 

39,o 

49,50 

59,8 

33,39 

50,0 

14,45 

36,8 

J 5,54 

38,6 

Aprile 1 

38,23 

37,9 

49,33 

59,7 

33,23 

49,8 

14,29 

37,o 

15,38 

38,5 

21 







I4A5 

37,3 

15,24 

38,5 

Maggio 1 
11 











Giugno io 






















L gl' 30 











20 

39,47 

22,8 

50,27 

65,4 

34,n 

55,9 





A * 30 

39,91 

22,6 

50,55 

66,5 

34,4° 

57,o 

15,22 

49,2 

16,36 

45,3 

Agosto 9 

40,37 

22,6 

50,85 

67,6 

34,69 

58,1 

15,50 

50,5 

16,65 

46,6 

19 

40,84 

23,0 

51,16 

68,7 

35,oo 

59,2 

15,78 

51,6 

i6,94 

47,6 

„ 29 

4L3i 

23,6 

5L46 

69,7 

35,30 

60,2 

16,08 

52,6 

17,24 

48,4 

Sett. 8 

41,78 

24,5 

5L76 

70,5 

35,6o 

61,0 

16,37 

53,4 

17,54 

49,2 

18 

42,24 

25,6 

52,06 

7L3 

35,89 

61,7 

16,66 

i6,93 

53,9 

17,84 

49-8 

28 

42,68 

27,0 

52,34 

7i,9 

36,18 


54,2 

18,13 

50,3 

Ottobre 8 

43,io 

28,5 

52,60 

72,3 

36,44 


17,20 

54,3 

18,41 

50,6 

18 

43,49 

30,2 

52,85 

72,6 

36,69 

62,9 

17,45 

54,i 

18,67 

50,7 

28 

Nov. 7 

43,84 

32,2 

53,07 

72,8 

36,92 

63,0 

17,69 

53,7 

18,91 

50,7 

44A5 

34,2 

53-28 

72,8 

3743 

63,0 

17,90 

53,i 

I9A3 

50,5 

17 

44,42 

36,2 

5346 

72,7 

37,3i 

63,0 

18,08 

52,4 

19,33 

50,3 

2 7 

Die. 7 

44,63 

38,4 

53,6o 

72,6 

37,45 

62,7 

18,24 

51,6 

19,49 

5°,° 

44,78 

40,5 

53,71 

72,4 

37,57 

62,4 

18,36 

50,7 

19,62 

49,7 

17 

44,86 

42,6 

53,78 

72,2 

37,64 

62,2 

18,45 

49,9 

i9,7i 

49,4 

27 

44,87 

44,6 

53,8 i 

72,0 

37,67 

61,9 

18,49 

49,i 

48,3 

19,76 

49,i 

48,7 

37 

44,82 

46,4 

53,8o 

71,8 

37,66 

61,7 

18,49 

19,77 

Posizione 

media 

4 h .2 4 "‘.39»,63 

4 h .24 m . 

5°’,.3o 

4». 28“ 

• 34", 16 

4 h . 46”. 

i5‘, 13 

4 h -47 m 

.i6 s , 22 

-53-42 

•34 ,4 

+15 .26.7 ,4 

+i4°-38.57,7 

+50.26'. 47", 5 

+ 140.5.46 ,4 































per il passaggio superiore al meridiano di Greenwich 21 


Giorno 

98 k Tauri 

25 Orionis 

37 <P* 

Orionis 

T 3° 

Tauri 

66 Orionis 

del 

gr. 


gr- 


gr-: 

4,5 

5,5 

gr. : 

5,7 

MF.CiT! 



Ascens. 

Declinaz- 

Ascens. 


Ascens. 

Declinaz 

Ascens. 

Declinaz. 


retta 

boreale 





retta 

boreale 

retta 


1907 

4 h -5 2 ™ 

24°-54' 

5 h -i9 m 

i°45' 

5 h -29 m 

9°.25' 

5 h -4l" 

l7°-4i’ 

6 h .o m 

4°-9 


28*21 

2t,4 

55-55 

33,9 

43.27 

43.28 

30,5 

61,27 

35.3 

3-95 

44,7 

II 


21,7 

55-55 

32,9 

29,9 

61,30 

35,o 

3,99 

43,8 

21 

28,14 

22,0 

55,51 

32,0 

43,25 

29,4 

61,29 

34,9 

3-99 

42,9 

31 


22,2 

55,43 

3M 

43,18 

29,0 

61,23 

34,9 

3,94 

42,2 

Febbr. io 

27,90 

22,3 

55,3i 

30,6 

43,07 

28,7 

61,12 

60,98 

34,9 

3,84 

4L6 

20 

27.73 

22,3 

55,i6 

30,2 

42,93 

28,4 

34,9 

3,7i 

41,2 

Marzo 2 

27.54 

22,2 

55.oo 

30,0 

42,76 

28,3 

60,81 

34,9 

3-56 

41,0 


27.34 

22,1 

54,82 

29,9 

42,58 

28,2 

60,63 

34,9 

3,39 

40,9 


27.15 

21.9 

54,63 

29,9 

42,40 

28,2 

60,44 

34,9 

3.20 

40,9 

Aprile 1 

26,97 

21,6 

54,46 

30,1 

42,23 

28,3 

60,26 

34,9 

3,02 

41,0 

II 

26,82 

21,2 

54.31 

30,5 

42,07 

28,5 

60,10 

35,0 

2,86 

4',3 

21 



54,19 

31,0 

41.94 

28,8 

59.95 

35,o 

2,71 

4L7 

Maggio 1 









2,59 

42,3 

n . 3i 

Giugno io 
20 











3° 

Luglio io 











30 

27,98 

22,0 









Agosto 9 

28,29 

22,6 

55,3° 

44,8 

43,04 

38,0 

61,01 

39,3 

3,76 


19 

28,61 

23,3 

55,58 

45,9 

43,33 

39,o 

61,29 

39,9 

54,o 

29 

28,93 

24,0 

55,86 

46,9 

43,60 

39,8 

6 i ,59 

40,4 

4.03 

54,8 

Sett. 8 

29,25 

24,7 

56,15 

47-6 

43,89 

40,4 

61,89 

40,9 

4,3i 

il 

18 

2$ 

25,4 

56,44 

48,0 

44,19 

40,8 

62,19 

41,2 

4,6o 

28 

26,0 

56,72 

48,2 

44,48 

41,0 

SS 

4i,3 

4,89 

55,9 

Ottobre 8 

30.17 

26,5 

57,oo 

48,1 

44,77 

41,0 

4i,4 

5,i8 

55,7 

18 

30,46 

27,0 

57,27 

47,7 

45,04 

40,8 

63,10 

4M 

5.46 

55.2 

28 

30,73 

27,4 

57,52 

47,o 

45,31 

40,4 

63.38 

4M 

5,74 

54,5 

Nov. 7 

30,97 

27,8 

28,2 

57.76 

4642 

45,56 

39,8 

63,65 

41,0 

6,00 

6,25 

53,7 

17 

31,18 

57,97 

45,a 

45.79 

39,2 

63,90 

40,7 

52.7 

27 

31,37 

28,6 

58,16 

44,o 

45,99 

38,5 

64,12 

40,4 

6,47 5i,6 

Die. 7 

31.52 

31,62 

29,0 

58,31 

42,9 

46,15 

46,28 

37,7 

64,31 

40,1 

6,66 

50,4 

17 

29,2 

58,42 

4i,7 

37,0 

64,46 

39,8 

6,82 

49,2 

27 

31,68 

SI 

58,50 i 

40,6 

46,37 

36,3 

64,57 

39,6 

6,93 

48,1 

37 

31,69 

58,53 

39,9 

46,42 

35,6 

64,63 

39,4 

7.00 

47,i 

Posizione 

4 h - 5 2 “ 

•27", 84 

5 \ 19”. 55* 13 

5 \ 29™, 42*85 

5 h . 4 2 m .O’, 85 

6 h .o m . 3*, 49 

media 

-24°. 54 

. 26,0 

+i*-45- 

4i , 6 

+9°- 2 5 

37,3 

+17-.41 41,1 

+-4 0 .9.51 ,6 
























POSIZIONI APPARENTI DI STELLE 


Giorno 

74 A Orionis 

2 Lyncis 

6 Lyncis 

58 tp’ Aurigae 

45 Geminorum 

DEL 

k ' 


, ' J 








| MESE 

Asr*pns 


Ascens. 

Declinaz. 

Ascens. 

Declinaz. 

Ascens. 

Declinaz. 

Ascens. 

Declinaz. 


retta 

boreale 

retta 

boreale 

retta 

boreale 

retta 

boreale 

retta 

boreale 

1907 

6 h .u m 

I 2 °.I 7 ' 

6 h .n m 

59°-2 

6 b .22 m 

58M3' 

6 h .44 I “ 

4i°-53' 

7 h> 3 m 

i 6“.4 


13,74 

48,9 

26,34 

39,5 

43,76 

50.0 

n,93 

23,5 

2,48 

40,8 

II 

13,80 

48,3 

26,42 

41,8 

43,86 

52,2 

12,05 

24,7 

2,59 

40,4 

21 

13,81 

47,9 

26,40 

43,9 

43,87 

54,3 


26,0 

2,65 

40,1 

31 

13,77 

47,6 

26,30 

46,0 

43,78 

56,3 

12,08 

27,3 

2,66 

40,0 

Febbr. io 

13,69 

47,4 

26,11 

47,8 

43,62 

58,2 

12,00 

28,6 

2,62 

40,0 

20 

13,56 

47,3 

25,86 

49,3 

43,39 

59,8 

11,87 

29,7 

2,53 

40,0 

Marzo 2 

i3,4i 

47,3 

25,55 

50,5 

43,io 

61,1 

11,69 

30,7 

2,41 

40,2 

12 

13,24 

47,3 

25,20 

5i,3 

42,77 

62,0 

11,48 

3i,5 


40,4 

22 

13,06 

47,4 

24,83 

5i,7 

42,42 

62,4 

11,25 

32,1 

2,08 


Aprile 1 

12,88 

47,5 

24,47 

51,6 


62,5 


32,4 

1,90 

40,9 

11 

12,71 

47,7 

24,13 

5l,i 

41,72 

62,2 

i°; 7 8 

32,4 

L73 

4LI 

21 

12,56 

47,9 

23,82 

50,3 

4L4I 

61,5 

10,56 

32,2 

1,56 

4L4 

Maggio 1 

12,44 

48,2 

23,56 

49A 

4i,i5 

60,4 

10,38 

31,8 

1,42 

41,6 

11 







10,23 

3i,i 

1,30 

4L9 

3i 











Giugno io 











20 











3° 











Luglio io 











20 











3° 











Agosto 9 











19 

13,57 

55,2 

25,36 

30,8 

42,74 

42,0 





29 

13,85 

55,7 

25,86 

29,9 

43,22 

41,0 

11,77 

20,5 

2,36 

45,2 


I4A3 

56,1 

26,38 

1 29,3 

43,72 



19,9 

2,62 

45,2 


14,42 

56,3 

26,91 

28,9 

44,24 

39,1 

12^49 

19,3 

2,91 

45A 


14,72 

56,3 

27,46 

28,8 

44,77 

39,4 

12,88 

18,9 

3,21 

44,8 

Ottobre 8 

15,02 

56,2 

28,01 

29,0 

45,31 

39,4 

13,27 

18,6 

3,5i 

44,4 

18 

15,32 

55,9 

28,55 

29,5 

45,85 

39,7 

13,66 

18,4 

3,82 

43,8 

28 

15,61 

55,4 

29,08 

30,3 

46,37 

49,3 

14,06 

18,3 

4A3 

43A 

Nov. 7 

15,89 

54,8 

29,58 

3L4 

46,88 

41,2 

14,44 

18,5 

4,44 

42,4 

17 

16,15 

54A 

30,05 

32,7 

47,35 

42,4 

14,81 

18,8 

4,74 


TY ^ 

16,39 

53,4 

30,47 

34,3 

47,78 

43,8 

I 5, I 5 

19,3 

5,03 

40,7 


16,60 

52,7 

30,83 

36,1 

48,15 

45,5 

15,46 


5,29 

39,9 

17 

16,78 

52,0 

31,12 

38,2 

48,46 

47,4 

15,72 

20,9 

5,51 

39,2 

27 

16,91 

5L3 

3L34 

40,4 

48,69 

49,5 

i5,93 

21,9 

5,70 

38,6 

37 

17,00 

50,7 

3L47 

42,6 

48,84 

5L7 

16,08 

23,1 

5,84 

38,1 

Posizione 

6 h .n m . 

1.3', 3° 

6 h .n m . 

25,22 

Ó h . 22 m . 

42 s , 70 

6 b .44 m .n s , 35 

7 h -3 m 

.2% OÓ 


12°.17.55 ,1 

+59°-2 -43 ,6 

+58 0 .i3 -54", 6 

+4 l0 -53 -29 ,4 

i 6°-4 

.46",8 





































per il passaggio superiore al meridiano di Greenwich 


23 






























POSIZIONI APPARENTI DI STELLE 


Giorno 

del 

MESE 

18 X 

gr. 

Ascens. 

Cancri 

5,3 

Declina*. 

29 Cancri 

gr. : 6,2 

Ascens. 1 Declinss. 
retta [ boreale 

27(Bode 
gr. : 

Ascens. 

retta 

)Urs.Maj. 
: 6,0 

Declinaz. 

55 P 1 

Ascens. 

retta 

Cancri 
: 6,2 

I Declinaz. 

60 c 
gr - 

Ascens. 

Jancri 

: 5,6 

Declinaz. 

1907 

8 b .I 4 ” 

27°-3°’ 

8 h .23 m 

ji4°-3o' 

S\ 3 2 m 

53° 1 

8 Ur 

2&’.4o' 

8".5o" 

1 h°-58' 

Genn. 1 

25,34 

62,9 

26*28 

1 63,5 

24,99 

67,8 

3,94 

64,6 

5LI7 

49,9 

II 

25,54 

62,9 

26,48 


25,28 

69,2 

4,18 

64,5 

5L38 

48,8 

21 

25,69 

63,1 

26,62 

62,1 

25,51 

70,9 

4,36 

64,7 

5L55 

48,0 

31 

25,77 

63,5 


61,7 

25,65 

72,8 

4,48 

65,1 

51,66 

47,4 

Febbr. io 

25,80 

64,1 

26,75 

6!,5 

25,71 

74,8 

4,55 

65,7 

5L73 

46,9 

20 

25,78 

64,8 

26,73 

61,5 

25,69 

76,9 

4,56 

66,5 

5L74 

46,7 

Marzo 2 

25,71 

6.5,6 

26,67 

61,6 

25,59 

78,9 

4,52 


5L70 

46,7 


25,59 

66,4 

26,57 

61,9 

25,43 

80,8 

4,43 

68 4 

51,62 

46,9 

22 

25,45 

67,2 

26,44 

62,3 

25,22 

82,5 

4,30 

69,4 

5i,5i 

47,i 

Aprile 1 

25,28 

67,9 


62,7 

24,97 

83,9 

4,15 

70,3 

5L38 

47,5 

II 

25,09 


26,13 

63,1 

24,70 

85,° 

3,98 

7i,i 

51,23 

47,9 

21 

24,91 

69,1 

25,96 

63,6 

24,42 

85,7 

3,80 

71,8 

5b°8 

48,4 

Maggio 1 

24,74 

69,4 

25,81 

64,1 

24,14 

86,1 

3,62 

72,4 

59,93 

49,o 


24,59 

^9,7 

25,67 

64,5 

23,88 

86,1 

3,47 

72,8 

50,79 

49,5 


24,46 

69,8 

25,55 

64,9 

23,66 

85,6 

3,32 

73,0 

50,66 

50,0 

r- 31 

24,36 

69,7 

25,46 

65,3 

23,47 

84,9 

3,21 

73,1 

50,55 

50,5 

Giugno io 





23,33 

83,8 

3,12 

73,o 

50,48 

5LO 

30 











Luglio io 











20 











30 











Agosto 9 











19 











29 











Sett. 8 











18 

25,54 

63,7 

2^,44 

66,2 







28 

25.83 

62,3 


65,5 

25,10 

62,8 

4,31 

64,0 

51,50 

5L5 

Ottobre 8 

26,13 


26^97 

64,7 

25,52 

61,1 

4,60 

62,7 

5L76 

59,6 

18 

26,46 

60,1 

27,27 

63,7 

25,97 

59,6 

4,91 

61,3 

52,04 

49,6 

28 

26,80 

59,o 

27,58 

62,6 

26,44 

58,3 

5,24 

59,9 

52,34 

48,3 


27,15 

57,9 

27,90 

61,3 

26,93 

57,3 

5,59 

58,5 

52,66 

46,9 

x 7 

27,49 

56,9 

28,23 

60,0 

27,43 

56,6 

5,95 

57,2 

52,98 

45,5 


S ’ 84 

56,0 

*>'55 

58,7 

27,92 

56,3 

6,3° 

56,1 

53,3i 

44,o 


2»,T7 

55,2 

28,85 

57,4 

28,39 

56,4 

6,65 

55,2 

53,63 

42,4 

17 

28,48 

54,7 

2944 

56,2 

28,83 

56,9 

6,99 

54,4 

53.93 

41,0 

27 

f'75 

544 

29,40 

554 

29,23 

57,7 

7,29 

53,9 

54,20 

39,6 

37 

28,98 

54,2 

29,62 

54,3 

29,59 

58,9 

7,55 

53,7 

54,44 

38,5 

Posizione 

media 

8 h . 14”. 25’, 06 
+27 0 .31.976 

8 h .23 m .26 s ,02 
+i4°- 31.8,5 

8". 32"’. 

+■53“-2'. 

2 4 a , 55 
l? ,5 

8 h - 47“ • 
-(-28°. 41 

% v 6 

8 h -50 m .50 8 ,97 

+H». 58.54', 0 























per il passaggio superiore al meridiano di Greenwich 25 


Giorno 

44(Bode)Urs.Maj. 

gr.: 5,6 

69 v Cancri 

18 ut Hydrae 

gr.: 5,2 

77 £ Cancri 
gr. : 5,3 

36 Lyncis | 

gr. : 5,3 

MESE 

Ascella. 

retta 

Declina! 

Aleni. 

Declinai. 

A rét e ta' 

Declinai. 

boreale 

Aleni. 

Declinai. 

boreale 

Ascens. 

retta 

Declinai. 

boreale 

1907 

8 h -57 m 

54°- 38 

8 h -57'“ 

2 4 »,48’ 

9 h -i m 

5“- 27' 

9 h -4 m 

22°.25' 

9 h -7“ 

43°-35 

Genn. 1 

12,40 

52,6 

18,29 

63,5 

4,89 

49,9 

1*00 

1 3,5 

43,67 

56,5 

II 

12,74 

53,8 

18,52 

63,2 

5 ,ii 

48,4 

1,24 

13,0 

43,97 

57,2 

21 

13,01 

55,5 

3S 

63,1 

5,28 

X 

1,43 

12,7 

44,21 

58,1 

31 

13,20 

57,4 

63,2 

5,40 

i,57 

I2 ,7 

44,38 

59,4 

Febbr. io 

13,30 

59,4 

18,92 

63,6 

5,47 

45,2 

1,65 

i2 ,9 

44,49 


20 

13,31 

61,6 

18,94 

64,2 

5,49 

44,6 

1,68 

i3,3 

44,52 

62^5 

Marzo 2 

13,25 

63,8 

18,91 

18,84 

64,9 

5,46 

44/2 

1,66 

1 3,9 

44,49 

64,2 

12 

13,12 

65,8 

65,7 

5,39 

44,0 

i,59 

14,6 

44,40 

65,9 


12,93 

67.8 

18,73 

66,6 

5,29 

44,0 

i,49 

\& 

44,27 

67,5 

12,69 

Si 

18,59 

67,4 

5 ,i 6 

44,2 

1,36 

44,10 

69,0 


12,42 

18,43 


5,02 

44,4 

1,20 

16,9 

43,90 

70,3 

21 

12,13 

71,8 

18,26 

68,9 

4,87 

44,8 

1,04 

17,6 

43,68 

7i,3 j 

Maggio 1 

11,85 

72,4 

18,10 

69,5 

4,72 

45,3 

45,8 

0,88 

18,2 

43,47 

72,0 

11 

h ,58 


17,94 

17,80 

70,0 

4,58 

o,73 

18,7 

43,26 

72,4 

21 

n,33 

72,4 

70,4 

4,46 

46,4 

0,60 

19,2 

43,07 

72,5 

31 

11,11 

71,8 

17,69 

70,6 

4,35 

47,1 

0,48 

i9,5 

42,91 

72,3 

Giugno io 

io,93 

70,9 

17,60 

70,6 

4,26 

47,7 

o,39 


42,77 

71,9 

L U 30 

3° 

Agosto 9 

19 

29 

Sett. 8 

18 
28 

12,34 

48,3 

18,66 

63,6 

5A5 

51,7 


13,9 

43,87 

54.4 

Ottobre 8 

12,75 

46,3 

18,93 

62,3 

5,40 

51,0 

12,6 

44,20 

52,5 

18 

13,20 

44,5 

19,23 

60,9 

5,67 

50,0 

1,92 

n,2 

44,56 

59,7 

28 

13,67 

42,9 

19,55 

59,5 

5,96 

48,9 

2,23 

9,8 

44,94 

49,o 

Nov. 7 

14,18 

41,6 

19,89 

58, 1 

6,27 

47,5 

2,56 

n 

45,35 

47,5 

17 

14,69 

40,6 

20,24 

56,8 

6,59 

45,9 

2,91 

45,77 

46,2 

27 

15,20 

40,0 

20,59 

55,4 

6,91 

44,3 

3,25 

5,5 

46,20 

45,2 

Die. 7 

I5,7i 

39,8 

£3 

54,2 

7,22 

42,5 

3,59 

4,2 

46,62 

44,6 

*7 

16,18 

40,1 

53,3 

7,5i 

40,8 

3,92 

3,o 

47,02 

44,3 

27 

16,61 

40,7 

21,56 : 

52,5 

7,79 

39,1 

37,6 

4,22 | 

2,1 

47,39 

44,3 1 

37 

16,99 

4!,8 

21,82- 

52,0 

8,03 

4,48 


47,72 

44,7 | 

Posizione 

8 h -57 m -i2*,o 7 

8". 57" 

. 18-, 15 

9 h .l”. 

4-69 

9 \ 4”.o’,8q 
+22°. 25'. 19’, 4 

9*-7"4 

3*,53 j 

media 

+54*39 -3,o 

+ 24°49-9,9 

+5°- 2 7 -52 ,5 

+43°-3 

6 -5 ,9 




















POSIZIONI APPARENTI DI STELLE 



io Leonis 

16 1 

Leonis 

27 v Leonis 

37 Urs. May. 

48 Leonis 

DEL 

gr. : 

5,3 

gr- ■ 

5,6 

_ ^ 

5,7 

gr. : 

’ 

gr- : 

’ 

MESE 

As( , ftns 


Asceiis. 

Declinaz. 

Ascens. 

1 1 « • « • 1 i : 1 a /. 

Ascens. 

'il /. 

Ascens. 

Declinaz. 

retta 


retta 

boreale 

retta 




retta 


1907 

9 h 32 m 

7M4' 

9 h -38” 

i4*.26' 

9 h -53 m 

12»,53' 

IO h .2 9 “ 

57°, 33' 

IO h .29 m 

7°-25' 

f^nn 7 

18,17 

68,8 

40,12 

46,8 

13,19 

15,8 

10,45 

3o,5 

56,80 

56,9 


18,41 

67,3 

40,38 

45,7 

13,45 

13,67 

14,6 

10,93 

3i,o 

57,08 

55-2 


l8,6l 

66,0 

40,59 

44,8 

13,5 

n,34 

32,0 

57,33 

53-8 

31 

18,77 

65,0 

40,76 

44,i 

13,85 

12,7 

11,68 

33-5 

57,53 

52,6 

Febbr. io 

18,87 

64,2 

40,87 

43,7 

13,98 

12,2 

n,95 

35,4 

57,69 

51,6 

20 

18,92 

<>3,6 

40,93 

43,7 

14,05 

12,0 

12,13 

37,5 

57,8o 

5i,o 


18,92 

63,3 

40,94 

43,9 

14,08 

12,0 

12,22 

39,9 

57,86 

50,6 

12 

18,88 

63,2 

40,91 

44,i 

14,06 


12,23 

42,4 

57,88 

50,6 

Aprile 1 

l8,8o 

63.3 

40,84 

44,5 

14,00 

12,5 

12,16 

44-9 

57,86 

50,5 

18,70 

b3,5 

40,74 

45,o 

i3,9i 

13,0 

12,03 

47,3 

57,8o 

50,7 

II 

18,58 

63,8 

40,62 

45,6 

13,80 

13,6 

11,83 

49,5 

57,7i 

5 1 , 1 

21 

18,43 

84,3 

40,48 

46,3 

13,67 

14,2 

n,59 

5i,4 

57,6i 

51,6 

Maggio 1 

18,29 

64,8 

40,33 

46,9 

13,54 

14,9 

ii,33 

53-0 

57,50 

52,2 

11 

l8,l6 

65.3 

40,19 

47,6 

13,40 

15,5 

11,04 

54-2 

57,37 

5 2 ,8 


18,03 

65,9 


48,1 

48,7 

13,27 

16,2 

10,75 

549 

57,25 

53,5 

3i 

17,92 

66,6 

39,95 

1315 

16,8 

10,47 

55,2 

57,i3 

54,i 

Giugno io 

17,82 

67,2 

39,85 

49,2 

I 3>°5 

21 

10,21 

55,o 

57,02 

56,93 

54,8 

20 

17,75 

67,8 

39,77 

49,6 

12,96 

9,97 

54,4 

55,4 

30 

Luglio io 





12,90 

18,1 

9,76 

53,4 

56,85 

56,0 

a 30 

Agosto 9 











19 











29 











Sett. 8 











18 











28 











Ottobre 8 

18,66 

68,6 

67,6 

40,66 

46,1 







18 

18,91 

40,92 

44,8 

13,95 

13,6 

10,67 

25,5 

57,5i 

53,9 

28 

19,19 

66,3 

41,20 

43,3 

14,23 

12,1 

11,08 

22,8 

57,76 

52,5 

Nov. 7 

19,50 

I9,8l 

64,8 

41 -5 1 

4L7 

14,53 

10,4 

n,53 

20,4 

58,04 

50,9 

17 

63,1 

41,84 

40,0 

14,85 

15,18 

8,7 

12,03 

18,2 

58,34 

49- 1 

27 

20,14 

61,4 

42,17 

38,3 

6,9 

12,56 

16,4 

58,67 

47-2 


20,46 

20,78 

59,6 

42,5° 

36,6 

1552 

5,i 

13,10 

15,1 

59,oo 

45,2 

17 

57,8 

42,83 

35,o 

15,84 

3,4 

13,65 

14,3 

59,33 

43-2 

27 

21,07 

56,1 

43,i4 

33,5 

16,15 

1,8 

14,18 

139 

59-65 

4i,3 

37 

2i,34 

54,5 

43,42 

32,2 

16,44 

0,4 

14,68 

14,1 

59,95 

39-5 

1 Posizione 

9 h -32"* 

,i8«,io 

9 h ,38 m 

•4°", 12 

9 h -53 m 

•13". 24 

IO h .2 9 ™ 

.10*,72 

io h .29 m .56 s , 99 


H-7-.15.11 ,0 

+ I4-.2É 

> -5o",5 

H-I2-.53 .18,9 

+57“-33 •42", 9 

+7"-25 , -57”, 6 































per il passaggio superiore al meridiano di Greenwich 































POSIZIONI APPARENTI DI STELLE 


Giorno 

7 b Virginis 
gr. : 5,7 

1 Cantini Venat. 

gr. : 6,2 

6 Caiium Venat. 

gr. : 5,8 

14 Comae 

gr. : 5,2 

15 Comae 

gr. : 4,5 

mese 

Ascens. 

retta 

Declinai. 

Ascens. 

• retta 

Decitasi. 

Ascens. 
n-na 1 

Sta' 

Ascens. 1 
retta 

Declinai. 

boreale 

Ascens. 

retta 

Declinaz. 

boreale 

1907 

n h -55 m 

4" io' 

I2 h .IO m i 

53°-56’ 

I2 h .21 m 

39°-3 1 ’ 


270.46' 

I2 b .22 m 

280.46' 

Genn. 1 

ss. 

26,2 

6,19 

56,7 

I5'l5 

57,0 

44,16 

55,6 

17,35 

62,2 

II 

24,2 

6,68 

55,9 

15,54 

55,6 

44,52 

54,o 

17,71 

60,6 

2 T 



7,i4 

55,7 

I5-92 

54,7 

44,86 

52,8 

l8,06 

59,4 

31 

11,40 

20,8 

7,56 

56,o 

16,27 

54,4 

45,17 

52,0 

18,37 

58,7 

Febbr. io 

11 82 

19,5 

7,94 

56,9 

16,58 

54,6 

45,45 

5i,7 

18,65 

58,4 

20 

i«,5 

8,25 

58,3 

16,84 

55,3 

45,68 

5i,9 

18,89 

58,6 

Marzo 2 

11 >97 

17,8 

8,50 

60,2 

17,05 

56,5 

45,87 

52,4 

19,08 

59,2 


12,07 

17,3 

8,67 

62,4 

17,21 

58,0 

46,02 

53-3 

19,22 

60,1 

22 

12,13 

17,1 

8,78 

64,8 

17,32 

59,8 

46,11 

54.5 

19,32 


Aprile 1 

12,16 

17,2 

8,81 

8,78 

67,4 

17,37 

61.8 

63.9 

46,16 

55,9 

19,38 


12,15 

17-5 

70,0 

17,37 

46,18 

57,5 

19,39 

64,5 

21 

12,12 

17,9 

8,69 

72,6 

17,33 

66,1 

46,15 

59,1 

19,36 

66,2 

Maggio 1 

12,06 

18,4 

8,56 

74,9 

17,26 

68,1 

46,10 

60,8 

19,21 

67,9 

11 

ii,99 

19,0 

8,38 

77-o 

17,16 

70,0 

46,02 


19,23 

69,5 


11,90 

19,7 

8,18 

78,8 

17,03 

7i,7 

45,93 

63,8 

19,13 

71,0 

3i 

11,80 

20,4 

7-95 

80,2 

16,88 

16,73 

73,2 

45,82 

65,1 

19,02 

72,3 

Giugno io 

11,70 


7,71 

81,2 

74,3 

45,69 

66,2 

18,90 

73,4 

20 

17,59 

21*8 

7,47 

81,7 

16,57 

75,i 

45,56 

67,0 

18,77 

74,2 


11,49 

224 

7,22 

81,8 

X6,40 

75-5 

45,44 

67,6 

18,64 

74,7 

L gl’ ^ 

n,39 

23,0 

6,99 

81,4 

16,24 

75,5 

45,31 

67,9 

18,50 

75,0 

20 

11,30 

23,6 

6,77 

80,5 

16,09 

75,2 

45,18 

67,8 

18,38 

74,9 

a 30 

Agosto 9 

19 

29 

Sett. 8 
18 

Ottobre 8 
18 

28 

Nov. 7 

11,21 

24,0 

6,56 

79,3 

15,94 

74,5 

45,07 

67,5 

18,26 

74,6 

17 

12,02 

16,7 

7,23 

47,6 

16,47 

48,5 

45.61 

47,i 

18,79 

53,7 

TV 27 

12,32 

12,63 

14.7 

7,63 

44,6 

16,79 

45,6 

45,90 

44,4 

19,09 

51,o 

Die. 7 

12,6 

8,08 

8,56 

42,0 

17,14 

42,9 


4i,9 

19,41 

48,4 

17 

12,96 

10,4 

39,9 

17,52 

40,5 

46,57 

39-5 

19,76 

46,0 

27 

13,29 

8,2 

9,05 

38,2 

17,92 

38,5 

46,94 

37,3 

20,13 

43,8 

37 

13,62 

6,2 

9,55 

37,o 

18,32 

36,9 

47,31 

35,5 

20,49 

42,0 

Posizione 

n h -55“ 

il*. 14 

I2 b .IO m .7 s . 25 

I2 h .2I ni 

•i6‘, 15 

I2 h .2I m 

•45 s > °8 

I2 h .22 ,n 

.i8 s . 29 

media 

+4*-ic 

> •23 ,7 

+53*-57 -8”, 2 

+39° 32'5',° 

+270.47 .0", 4 

-H28“.47.7 ,2 


























per il passaggio superiore al meridiano di Greenwich 


29 





























































per il passaggio superiore al meridiano di Greenwich 


Giorno 

24 

gr- : 

iootis 

204 (Botle) Bootis 

56(Botle)Draeonis 

280! 

Bootis 

34 Bootis 

DEL 


gr. 

5.7 

g r - : 

6.1 

gr- = 

4,7 

gr. : 

4.9 

! 



Ascens. 

Decliuaz. 

Aseens. 

Decliuaz. 

AsmImT 


Ascens. 

Decliuaz. 


retta 


retta 

boreale 


boreale 

retta 



boreale 

1907 

i4 h -25“ 

50°,15' 

i4».25 m 

4 2°I2' 

i4 h .29'“ 

6o».37' 

I4 h . 3 o'“ 

30° .8' 

i4 h . 39” 

26 . 55 ' 

Genn. 1 

21,89 

3L2 

55,09 

5M 

9,03 

57Ó7 

36,27 

53,4 

si 

20,8 

II 

22,30 

28,8 

55,46 

55,85 

48,6 

9,53 

55,4 

36,60 

5i,o 

78,4 

21 

22,73 

26,9 

46,7 

10,06 

53,6 

36,95 

48,9 

19,20 

76,3 

31 

23,16 

25,7 

56,24 

45,2 

10,60 

52,4 

37,30 

47,3 

79,53 

19,86 

14,6 

Bebbr. io 

23,59 

25,0 

56,62 

44,4 

11,13 

52,0 

37.6 1 

46,2 

73,3 

20 

23,99 

25,0 

56,98 

44,2 

11,63 

52,2 

37,96 

45,6 

20,18 

12,6 

Marzo 2 

24,36 

25,6 

57,3i 

44,5 

12,10 

53,o 

38,25 

45,6 

20,47 

12,4 


24,69 

26,8 

57,6o 

45,4 

!2,5! 

54,4 

38,52 

46,1 

2973 

12,7 

22 

24,97 

28,5 

57,85 

46,9 

12,87 

56,4 

38,74 

47,o 


73,5 

Aprile 1 

25,19 

30,6 

58,06 

48,7 

I3A5 

58,8 

38,93 

48,3 

21,16 

74,7 

25,36 

33,o 


50,9 

13,36 

61,5 

39,09 

50,0 

21,32 

76,1 ! 

21 

25,48 

35,7 

58,33 

53,3 

13,49 

64,4 

39,2p 

5L9 

21,44 

77,9 

Maggio 1 

25,54 

38,5 

58,40 

55,8 

13,56 

67,5 

39,28 

54,0 

2i,53 

79,9 

11 

25,55 

4L3 

58,42 

58,4 

13,54 

70,5 

39,32 

56,2 

21,58 

21,9 

21 

25,5i 

44,o 

58,40 

60,9 

13,46 

73,4 

39,33 

58,3 

21,60 

24,0 

3i 

25,42 

165 

48,8 

58,34 

63,3 

13,32 

76,0 

39,3° 

60,4 

2i,59 

25,9 

Giugno io 

25,29 

58,25 

65,4 

I3A2 

78,4 

39,25 

39 ,i 6 

64,3 

2i,55 

27,8 

25A3 

50,7 

58,13 

67,3 

12,88 

80,4 

64,0 

21,48 

29,5 

30 

24,93 

52,3 

57,98 

68,9 

12,59 

82,0 

39,o6 

65,5 

21,38 

30,9 

Luglio io 

24,71 

53,4 

57,8o 

70,0 

12,27 

83, 1 

SS 

66,6 

21,26 

32,7 

20 

24,47 

51.' 

57,6 i 

70,8 

11,92 

83,7 

67,4 


33,0 

3° 

24,22 

54,3 

57,40 

7LI 

”06 

83,8 

38,62 

67,9 

20,97 ; 

33,6 | 

Agosto 9 

23,95 

54A 

57A9 

70,9 

11,18 

83,4 

38,44 

68,1 

20,80 

33,8 

19 

23,68 

53,3 

56,97 

70,4 

10,81 

82,4 

38,27 

67,8 

20,63. 

33,7 

29 

23,42 

52,1 

56,76 

69,4 

io,45 

81,0 

38,10 

67,2 

20,46 

33,2 1 

Sett. 8 
18 
28 

Ottobre 8 
18 


56,56 

68,0 


79A 

37,94 

66,2 

20,30 

. 

32,4 



28 











j Nov. 7 

17 











27 











Die. 7 











17 

23,50 

18,6 









27 

23,85 

15,5 

57.30 

35,2 

10,61 i 

42,2 

38,68 

.38,1 

20,96 i 

5,7 

37 

24,25 

12,8 

57,66 

32,6 

11,09: 

39,6 

39,oi 

35,4 

21,28 

3, 1 1 

Posizione 

l4 h -25“ 

23*, 80 

i 4 h .25“56*, 85 

14-29."'. il-, 30 
+60“.38.6 ,4 

i4 h -3 0 ” , ;37",9 0 

I4 b -39 m .20', 18 

, media 

+50“-15- 3», 4 

4-42°. 12.56,6 

+ 30°.8.55 ,9 

+26". 55.22 ",3 
































POSIZIONI APPARENTI DI STELLE 


Giorno 

95 (Bode) Bootis 

37 £ Bootis 

44 / Bootis 
gr. : 4,9 

45 c Bootis 

V = 5.2 

9 r 1 Serpenti» 

mese 

retta’ 

Declina?.. 


UreMe- 


Declinaz. 

boreale 

Aacens. 
retta | 

Declinaz. 

A retta’ 


1907 

1 

I4 k -45 m l 

38MI 

I4 h -47 m : 

I9”.28’ 

i 5 h o m 

4 8 °.o’ 

I5 h 3 m - : 

23M3' 

I5 h .2i m : 

[ 5"45 



35,5 

4,39 

72 A 

41,70 

53^ 

11,24 


26,76 

18,9 

26,24 

^2,8 

4,70 

69,9 

42,07 

5o,9 

n,55 

48,5 

27,05 

16,5 

21 

26,60 

30,7 

5,03 

67,8 

42,47 

48,7 

11,87 

46,3 

27,36 

14,3 


26,97 

29,1 

5,35 

66,0 

42,88 

47,o 

12,21 

44,5 

27,67 

12,4 

Febbr. io 


28,0 

5,67 

64,6 

43,29 

45,9 

12,54 

43,i 

27,99 

10,9 

20 

27,68 

27,5 

5,98 

63,7 

43,69 

45,5 

12,85 

42,2 

28,30 

9,8 

]^ ar7f , 2 

28,01 

27,6 

6,26 

63,3 

44,07 

45,7 

13,15 

41,8 

28,59 

9,i 

12 

28,30 

28,2 

6,52 

63,3 

44,41 

46,5 

13,42 

4L9 

28,86 

8,9 

22 

28,55 

29,4 

6,75 

63,7 

44,71 

47,9 

13,67 

42,5 

29,11 

9,t 

Aprile j 

28,77 

31,0 

6,94 

64,5 

44,97 

49,7 

13,89 

43,5 

29,33 

9,6 


3 2 ,9 

7,io 

65,6 

45,i8 

52,o 

14,07 

44,9 

29 ’52 

10,5 

21 

29,08 

35,2 

7,23 

67,0 

45,34 

54,6 

14,22 

46,6 

29,68 

n,7 

Maggio 1 

29,17 

37,6 

7,33 

68,6 

45,45 

57,3 

14,33 

48,5 

29,81 

13,2 


29,21 

4°,i 

7,40 

70,3 

45,5i 

60,1 

14,41 

50,4 

29,91 

14,8 


29,23 


7,43 

72,1 

45,52 

62,9 

14,45 

52,4 

29,98 

16,4 

3i 

29,20 

45,o 

7,44 

73,8 

45,49 

65,6 

14,46 

54,4 

30,02 

18,1 

Giugno io 

29,14 

47,2 

7,4i 

75,5 

45,4i 

68,1 

i4,44 

56,4 

30,03 

19,8 

20 

29,04 

49,2 

7,36 

77,o 

45,28 

79,3 

14,39 

58,2 

30,01 

2i,3 

30 

28,92 

50,9 

7,28 

78,3 

45,i2 

72,2 

i4,3i 

59,8 

29,95 

22,7 

Luglio io 

28'77 

52,2 

7,18 

79,4 

44,93 

73,7 

14,21 

61,1 

29,87 

24,0 


28,60 

53,i 


80,3 

44,71 

74,8 

14,08 

62,1 

29,77 

25,0 

30 

28,40 

53,6 


81,0 

44,47 

75,5 

13,93 

62,8 

29,64 

25,8 

Agosto 9 

28,20 

53,8 

6,77 

81,3 

44,2i 

75,6 

13,77 

63,2 

29,49 

26,3 1 

19 

27,99 

53,6 

6,61 

81,4 

43,94 

75,3 

13,59 

6.3,3 

29,33 

26,6 

29 

27,78 

52,9 

6,45 

81,1 

43,68 

74,5 

13,42 

63,0 

29,17 

26,6 

Sett. 8 

27,58 

5L7 

6,30 

80,5 

43,42 

73,3 

13,25 

62,5 

29,00 

26,3 

18 








28,85 

25,7 

28 











Ottobre 8 
18 











28 











Nov. -i 











27 











Die.' 7 

17 











27 

28,08 

j 20,8 

6,93 

,| 57,4 

43,56 

1 39,7 

13,66 37,0 

29,30 

. 5,8 

37 

28,41 

18,0 

7,23 

il 54,9 

43,92 

: 36,8 

I3,96| 34,2 

29,58 

l 3,3 

i Posizione 

i4 h -45 m - 2 7 8 ,6c 

> I 4 h -47 

'".6", 02 

i5 h .o ra 

•43*, 74 

I5 b . 3’ 

".12® 98 

! 155.2l-.28V? 2 


+38 °i 

1 -39 ,4 

. +i9°.29.ii',< 

5 +48° .c 

>'■59", 1 

+23M3.51',; 

5 +i5°- 

45.10,7 



































per il passaggio superiore al meridiano di Greenwich . 33 


Giorno 

4 e Corona* bor. 

gr. : 4,2 

54 <p 

gr. 

tootis 

5,*4 

7 Z Cor. bor. 

gr. : 4,6 

8 t Cor. bor. 

gr. : 3,9 

i2(Hev.) Draconis 

gr. 5,2 | 



reità’ 

Declini. 

retta ’ 

sr 

A ZT 


Aseens. 

retta 

boreale 

1907 

I5 h -29 m 

3i». 4 o' 

I 5 h -34 l “ 

4°°-39' 

i5 h -35 m 

36’-55' 

15^.38"' 

26° 35' 

I 5 h .45 m 

62”.52' 

Genn. 1 

8,86 

20^3 

27*20 

18,2 

50,57 

72,5 

48,37 

23,2 

n,97 

67^1 

II 

9,i7 

17,5 

27,52 

15,2 

50,88 

69,6 

48,66 

20,5 

12,40 

64,1 

21 

9,49 

i5,i 

27,87 

12,7 

51,21 

67,1 

48,97 

18,1 

12,88 

61,5 

V, 31 

9,83 

i3,i 

28,23 

10,7 

5L56 

65,1 

49,29 

16,1 

13,40 

59,4 

Febbr. io 

10,17 

11,6 

28,60 

9,2 

5i,9i 

63,6 

49,62 

M,5 

13,94 

58,0 

20 

10,5° 

10,6 

28,96 

8,3 

52,26 

62,6 

49,94 

13,4 

14,50 

57,3 

Marzo 2 

10,82 

10,2 

29,31 

8,i 

52,60 

62,2 

50,25 

12,8 

15,04 

57,3 

12 



29,64 

8,4 

52,92 

62,5 

50,55 

12,8 

15,55 

58,o 

22 

11,40 

II,I 

29,95 

9,3 

53,2i 

63.3 

50,82 

13,3 


59,3 

Aprile 1 

11,64 

12,2 

30,22 

10,7 

53,47 

64,6 

51,06 

14,2 

16,44 

61,1 

* II 

11,85 

13,8 

30,45 

12,6 

53,69 

66,3 

51,27 

15,6 

16,79 

63,4 

21 

12,03 

15,7 

30,64 

14,8 

53,88 

68,4 

51,45 

17,3 

17,07 

66,1 

Maggio 1 

12,17 

17,9 

39,79 

17,3 

54,03 

70,7 

51,60 

19,2 

17,28 

69,0 


12,27 


30,90 

19,9 

54A4 

73,2 

5 L 72 

21,3 

17,41 

72,1 


12,33 

22,5 

30,96 

22,6 

54,2i 

75,8 

51,80 

23,5 

17,46 

75,3 

3i 

12,36 

24,9 

30,98 

25,3 

54,24 

78,4 

51,84 

25,7 

17,43 

78,4 

Giugno io 

12,36 

27,2 

30,96 

27,8 

54,22 

80,9 

51,85 

27,9 

i7,33 

81,3 

20 

12,31 

29,3 

30,90 

30,2 

54,17 

83,2 

51,82 

29,9 

17,16 

84,0 , 

„ 30 

12,23 

31,2 

30,80 

32,3 

54,09 

85,2 

5L76 

3i,7 

l6,92 

86,4 

Luglio io 

12,13 

32,8 

30,66 

34,i 

53,97 

87,0 

51,67 : 

33,3 

16,62 

88,3 

20 

ii ,99 

34,1 

30,49 

35,5 

53,82 

88,4 

51,551 

34,6 

16,27 

.89,9 

30 

11,83 

35,1 

30,30 

36,6 

53,64 

89,4 

5 M 1 

35,6 

15,88 

9 LI 

Agosto 9 

11,65 

35,7 

30,09 

37,a 

53,44 

90,0 

51,24 

36.3 

15,46 


19 

n,45 

35,8 

29,85 

37,3 

5 2 ,22 

90,2 

5 I ,°6 

36,6 

i 5 ,oi 

91 6 

29 

11,25 

35,6 

29,61 

8I.0 

53,oo 

9 °-° 

50,87 

36,5 

14,56 

91,2 

Sett. 8 

11,05 

35,0 

29,38 

36,3 

52,78 

89,4 

50.68 

36,1 

14,” 

90,2 

18 

10,86 

34,0 

29 A 5 

35,i 

52,57 

88,3 

50,50 

35,3 

13.68 

88,6 

28 









13,27 

87,5 

Ottobre 8 
18 











28 











Nov. 7 











27 











Die. 7 

17 








' 



27 

II, IO 

7,8 

29,21 

6,2 

52,67 

60,5 

50,69 

”,3 



37 

11,39 

4,9 

29,51 

3>* 

52,96 

57,5 

50,97 

8,5 



Posizione 

i5 h .29”.io*, 76 

i5 h 34'"-29’,44 

i5 b -35 m p’,£6 

i5 h -38".5o‘,26 

i5 h -45”- 

14’, 80 

media 

+3 I "4° 

.21,6 

+4°*-39 -2i ,0 

+36*-56 • 14 .6 

+26* .35.23 ,2 

+62-.53 

•12 ", 5 





































































per il passaggio superiore al meridiano di Greenwich 
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Giorno 

23 Herculis 
gr. : 6,7 

30 g Herculis 

47 k Herculis 

gr. : 5 , 8 

53 Herculis 
gr. : 5,7 

60 Herculis 

MESE 


boreale 

««"a 8 ’ 

boreale* 

A r 8 etta- 

Decliuaz. 

boreale 

A nZ 

Declinar. 

A retr 

Declinar. 

1907 

i6 h .i9 m 

32". 32' 

i6 h .25“ 

42°.4 

i6 h .45 m 

7». 24’ 

i6 h -49'" 

3 I# .5i' 

I 7 b .I m 

I2*’.5l’ 

Genn. 1 
11 

20,48 

55,o 

33,3i 

65,8 

46,59 

46,85 

30,7 

24,54 

16,8 


64,0 

21 

23 

52,3 

33 , 6 i 

63,0 

28,7 

24,81 

14,1 

2,33 

31 

59,0 

33,95 

60,6 

47A2 

26,9 

25,10 

“,7 

ss 

62,0 

Febbr. io 

21,41 

48,1 

34,30 

58,6 

47,4i 

25,3 

25,41 

9,7 

60,3 

20 

21,74 

46,8 

34,66 

57,3 

47,7i 

24,0 

25,73 

8,1 

3,17 

58,9 

Marzo 2 

2^07 

46,1 

35,03 

56,6 

48,00 

23,1 

26,05 

7,2 

3,47 

57,9 

12 

2239 

45,9 

35,38 

56,5 

48,30 

22,5 

26,37 

6,8 

3,76 

57,3 

22 

22,69 

46,3 

35,7i 

57,o 

48,58 


26,68 

7,o 

4,05 

57,2 

Aprile 1 

22,99 

47,2 

36,03 

58,1 

48,84 


26,98 

7,7 

4,32 

57,5 

II 

23,23 

48,6 

36,31 

59,7 

49,09 

23,1 

27,25 

8 <9 

4,58 

4,82 

58,2 

21 

23,45 

50,4 

36,55 

61,8 

49,32 

23,9 

27,50 

10,6 

59,2 

Maggio 1 

23,64 

52,5 

36,76 

64,2 

49,53 

25,0 

27,72 

12,6 

5,04 


11 

23,80 

54,9 

36,93 

67,0 

49,72 

26,3 

27,90 

i4,9 

5,23 

62,1 

21 

23,92 

57,4 

37,05 

70,8 

49,87 

27,7 

28,06 

i7,4 

5,40 

63,8 

3i 

24,00 

59,9 

37A3 

72,5 

49,99 

29,2 

28,17 

19,9 

5,53 

65,6 

Giugno io 

24,04 

62,5 

37 ,i 6 

75,3 

50,08 

30,7 

28,23 

22,5 

5,63 

67,5 

20 

24,04 

62,9 

37,15 

78,0 

50,14 

32,2 

28,27 

25,1 

5,70 

69,3 

30 

24,00 

67,1 

37,09 

8°,5 

50,15 

33,6 

28,26 

27,4 

5,73 

70,9 

Luglio io 

23,92 

69,1 

36,99 

82,8 

50,14 

34,9 

28,21 


5,72 

72,5 

20 

23,81 

70,8 

36,85 

84,7 

50,09 

36,0 

28,12 

3L5 

5,67 

73,9 

3° 

23,66 


36,67 

86,2 

50,00 

37,o 

27,99 

33,2 

5,58 

75,i 1 

[ Agosto 9 

23,49 

73,2 

36,46 

87,4 

49,59 

37,8 

27-83 

34,5 

5,47 

76,! 

19 

23,29 

73,8 

36,22 

88,1 

49,75 

38,4 

27,64 

35,4 

5.33 

76,9 I 

29 

23,08 

74A 

36,96 

88,3 

49,59 

38,7 

27,43 

3j*° 

5 ,i 6 

77,4 ; 

Seti. 8 

22,86 

73,9 

35,70 

88,1 

49,4i 

38,9 

27,21 

36,1 

4,99 

77,6 

18 

22,64 

73,3 

35,44 

87,4 

49,24 

38,8 

26,98 

35,7 

4,80 

77,5 

28 

22,43 

72,3 

35A9 

86,3 

49,07 

37,5 

26,76 

34,9 

4,62 

77,i 

Ottobre 8 
18 

28 

Nov. 7 

17 

27 

Die. 7 

17 

27 

37 

22,24 

70,9 

34,96 

84.7 

48,91 

37,9 

26,53 

33,8 

4,45 

4,30 

76.5 

76.6 ; 

| Posizione 

l6\l9" , .22 l ',29 

16L25" 

■•35', 26 

i6 h .45”48 , ,39 

16". 49“.26* 44 

l 7 b .i" 

■3*,95 | 

media 

+32-.32.58", 0 

+ 42°-5 - 10 , 2 

+7°.24'.28 ,5 

+31». 51 19 ,0 

+12 .52 5 ,° 
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POSIZIONI APPARENTI DI STELLE 


Giorno 

98 (Heis) Herculis 
gr. : 6,8 

68 u Herculis 

gr. : 5,0 

69 « Herculis 
gr- : 4,8 

75 p Herculis 
gr. : 4,4 

77 x Herculis 

.. gr.:5,7 

mese 

4 -^r 


Ascens. 

Declina:. 

Ascens. 

Declinaz. 

Ascens. 

Declina:. 

Ascens. 

Declina:. 

reità 



boreale 

retta 

boreale 


boreale 



35907 

i7 b -4” 

4° 0 -38' 

I7 h -I3 m 

33 °-ii' 

i7 h .i4 m 

37°- 2 3 

I7 h .20 m 

37°-i3 

i7''.24 m 

4 8°.20' 

Genn. i 

ii 


8,5 

51,61 

55,0 

26,00 

13,7 

26,65 

46,6 

14,35 

9,9 

31 

43i 2 5 

43,58 

5,9 

51,88 

52,4 

26,28 

% 

26,93 

43,9 

14,65 

7,i 

Febbr. io 

3,7 

52,18 

50,3 

26,59 

27,23 

4L7 

14,99 

4,6 

20 

43,92 

2,0 

52,49 

48,6 

26,92 

7,2 

27,55 

39,9 

15,36 

2,8 

Marzo 2 

44,27 

1,0 

52,82 

47,5 

27,25 

6,0 

27,89 

38,7 

15,74 

i,5 

12 

44,60 

o,5 

53,14 

46,9 

27,59 

5,5 

28,23 

38,1 

16,12 

0,9 

22 

44,96 

0.6 

53,46 

46,9 

27,92 

5,5 

28,55 

38,1 

16,51 

1,0 

Aprile 1 

45,29 

i,4 

53,77 

47,5 

28,24 

6,2 

28,87 

■58,7 

16,88 

1,6 

II 

45,59 

2,7 

54,o6 

48,7 

28,54 

7,4 

29,18 

39,8 

17,22 

2,9 

21 

45,87 

4,6 

54,32 

50,2 

28,82 

9,i 

29,46 

4i>5 

17,54 

4,7 

Maggio 1 

46,12 

6,8 

54,57 

52,2 

29,07 

11,2 

29,71 

43,6 

17,83 

7,o 


46,32 

9,3 

54,78 

54,5 

29,28 

13,6 

29,93 

46,0 

18,08 

9,6 


46,49 

12,0 

54,95 

57,o 

29,46 

16,2 

30,12 

48,6 

18,28 

12,5 

3i 

46,62 

J 4,9 

55,09 

59,7 

29,60 

19,0 

30,26 

5i,4 

18,43 

15,5 

Giugno io 

46,70 

17,8 

55,i9 


29,69 

21,8 

30,36 

54,2 

18,52 

18,6 

20 

46,74 

20,6 

55,24 

6^0 

29,74 

24,6 

30,42 

57,o 

i 8,57 

21,7 

r ,• 30 

46,72 

23,3 

55,26 

67,6 

29,74 

27,3 

30,46 

59,7 

18,56 

24,7 

Luglio io 

46,66 

25,9 

55,22 

70,0 

29,70 

29,8 

30,39 


18,49 

27,5 

20 

46,55 

28,1 

55,i5 

72,0 

29,62 

32,0 

30,31 

64^5 

18,37 

30,0 

A » 30 


30,0 

55,03 

54,88 

73,9 

29,49 

33,9 

30,19 

66,5 

18,20 

32,2 

Agosto 9 


3L5 

75,4 

29,32 

35,5 

30,02 

68,1 

17,98 

34,o 

19 

46,00 

32,6 

54,69 

76,6 

29,12 

36,7 

29,83 

69,3 

17,73 

35,4 

29 

45,76 

33,3 

54,49 

77,3 

28,90 

37,5 

29,61 

70,2 

17,45 

36,3 

Sett. 8 

45,50 

33,6 

54,26 

77,6 

28,65 

37,8 

29,36 


I7,i4 

36,8 

18 

45,23 

33,3 

54,02 

77,5 

28,40 

37,7 

29,11 


16,82 

36,7 

28 

44,97 

32,6 

53,79 

77,o 

28,15 

37,2 

28,86 

70’1 

16,50 

36,2 

Ottobre 8 

44,72 

3L5 

53,57 

76,1 

27,91 

36,2 

28,62 

69,1 

16,20 

35,2 

18 

44,50 

29,9 

53,37 

74,7 

27,70 

34,7 

28,40 

67,7 

15,92 

33.7 

28 











Nov. 7 











27 











Die. 7 

17 











27 











37 

• 










Posizione 

i7 h - 4 m 

■44 a ,74 

i7 h . i 3 m 

• 53“,34 

i7 h -i 4 m 

.27*, 78 
ì'-i9",o 

I7 h .20‘“ 

• 28 s , 45 

I7 h .2 4 m 

• i 6 9 ,35 


+4° -38.14 ,5 

+33°-i 

1 -59 ,6 

+37°- 2; 

+37°- i3'-5i’,6 

+48°. 2 C 

1 

































per il passaggio superiore al meridiano di Greenwich 37 


Giorno 

76 X Hercuiis 
gr : 4,6 

24 v 1 Draconis 
gr. : 4,9 

25 v 2 Draconis 
gr. : 4,8 

88 z Hercuiis 

gr. : 6,4 

168 

(He Ilei ul 
gr. : 6.1 

MESE 


Declina?, 



Ascens. 

Declinai. 

Ascens. 

; Declinaz. 

Ascens 




retta 

boreale 

retta 


Mia 


retta 

1 boreale 


boreale 

1907 


i7 h .26 u 

26°. io' 

17L30"' 

55 °M 

17L30'" 

55*13' 

1 f-\T" 

4 8".2 4 ' 

I7 h . 4 9”‘ 

39 u -59' 

Genn. 

1 

S 


5 









2Ì 

57,05 

45,9 

18,48 

44,9 

23,81 

63,5 

35,63 

60,6 


60,3 


3i 

57,3i 

43,4 

18,81 

4i,9 

24,14 

60,5 

1,50 

Febbr. 

57,59 

4L4 

19,18 

39,4 

24,51 

58,0 

35,94 

58,0 

1,78 

57,8 



57,88 

39,7 

19,58 

37,5 

24,91 

56,1 

36,29 

55,9 

2,09 

55,9 

Marzo 

2 

58,19 

38,5 

20,01 

36,2 

25,34 

54,7 

36,66 

54,4 

2,43 

54,4 



58,51 

37,9 

20,45 

35,5 

25,78 

54,i 

37,04 

53,6 

2,77 

53,6 



58,80 

37,8 

20,88 

35,5 


54A 

37,42 

53,4 

3,n 

53,4 

Aprile 


59,1° 

38,2 

21,31 

36,2 

26,62 

54,7 

37.8o 

53,9 

3,45 

53,8 

II 

59,38 

39-2 

21,71 

37,4 

27,02 

56,0 

38,16 

54,9 

3,77 

54,8 


21 

59,65 

40,5 


39,3 

27,39 

57,8 

38,50 

56,5 

4,o8 

56,2 

Maggio 1 

59,89 

42,3 

2240 

41,6 

27,72 

60,1 

38,81 

58,6 

4,36 

58,2 


11 

60,11 

44,3 

22*68 

44,3 

28,00 

62,8 

39,o8 

61,1 


60,6 


21 


46,6 

22,90 

47,3 

28,23 

65,8 

39,3i 

63,9 

4,83 

63,2 


31 

60*45 

49,o 

23,06 

50,4 

28,39 

68,9 

39,49 

67,0 

5,oi 

66,1 

Giugno 

60,56 

5i,5 

23,16 

53-6 

28,49 

72,2 

39,62 

70,1 

5A4 

69,0 

20 

60,64 

53,9 

24,20 

56,9 

28,53 

75,4 

39,69 

73,3 

5,22 

72,0 


3° 

60,67 

56,3 

23,17 

60,0 

28,50 

78,5 

39,71 

76,4 

5,26 

75,o 

Luglio 


60,67 

58,5 

23,08 


28,41 

81,4 

39,67 

79,3 

5,25 

77,7 

20 

60,62 

60,5 

22,93 

65,5 

28,25 

84,0 

39,58 

82,0 

5>1 t 

80.2 


3° 

60,53 

62,3 

22,71 

67,8 

28,04 

86,4 

39,43 

84,4 

5,o8 

82.4 

Agosto 

' 9 

60,41 

63,7 

22,45 

69,8 

27,78 

f-3 

39,23 

86,4 

4,92 

84,4 

19 

60,25 

64,9 

22,14 

7i,3 

27,47 

89,8 

38,99 

88,1 

4,73 

86,0 


29 

60,06 

65,7 

22,80 

72,3 

27,13 

90,8 

38,72 

89,3 

4,5i 

87,1 

Sett. 

8 

59,86 

66,1 

21,43 

72,8 

26,76 

9i,4 

38,42 

90,1 

4,26 

87,8 


18 

59,65 

66,1 

21,05 

72,9 

26,38 

9L4 

38,10 

90,3 

3,99 

88,i 


28 

59,43 

65,9 

20,67 

72,4 

26,00 

90,9 

37,78 

90,1 

3,72 

87,9 1 

Ottobre 8 

59, 2 3 

65,» 

20,30 

7i,4 

26,63 

90,0 

37,46 

89,4 

3,46 

«7,3 


18 

59,o6 

64,0 

19,95 

79,9 

25,28 

88,4 

37 ,i 6 

88,2 

4,21 

86,1 


28 







36,89 

86,4 

3,oo 

84,6 I 

Nov. 

7 

17 












27 











Die. 

7 

17 

27 

37 











Posizione 

17’“.26'" 
+ 26“.I0 

.58', 78 

1.49", 2 

I7 h .30".20’,69 

+55- I 4'-5 I ", 3 

i 7 h .30 m 

+55“-14 

.26", 02 
'•9',8 

i7"-47 m -37',42 

+48 ,25’.8",8 

I7 b .49 m .3*, 16 
+ 4 o".o'.7",6 


























POSIZIONI APPARENTI DI STELLE 


Giorno 

del 

MESE 

92 E Herculis 
gr. : 3,9 

5(Mode) Lyrae 

gr. :5,3 

(Bode) 4 fi 

lerculis 

2 fu Lyrae 

gr. : 5,4 

4 €* Lyrae 

gr. : 4,7 



retta 

Declina/. 

boreale 

Asccns. 

nullità/ 

boreale 

A , 

Declinar. 

retta 

Declina?.. 

boreale 

1907 

i7 h -54” 

29M5' 

l8 h .I2“ 

42\7 

i8 h .i8“ 

23°,14' 

l8 b .2I m 

39°,27' 

i8 h .4i“ 

39°-34 

Genn. 1 
11 











31 

7,48 

21,2 

43,42 

3i,4 







Febbr. io 

7.74 

18,9 

43,69 

28,7 

14,57 

8,6 

8,45 

13,0 

13,84 

12,0 

20 

8,02 

17,1 

43,99 

26,6 

14,83 

6,8 

8,74 

10,9 

14,11 

9,8 

Marzo 2 

8,32 

15,8 

44,32 

24,9 

i5,n 

5-5 

9,05 

9,2 

i4,4i 

8,0 

12 

8,63 

15,0 

44,66 

23,9 

15,40 

4.6 

9,38 

8,1 

14,73 

6,7 

22 

8,94 

1:4,7 

45,oo 

23,5 

15,70 

4,3 

9,7i 

7,6 

15,06 

6,1 

Aprile 1 

9,25 

15,0 

45,35 

23,7 

16,00 

4,4 

10,05 

7,8 

1540 

6,1 

II 

9,55 

i5,9 

45,70 

24,5 

16,30 

5,i 

10,38 

8,5 

15,74 

6,6 

21 

9,84 

17,2 

46,02 

25,8 

16,58 

6,2 

10,70 

9,8 

16,06 

7,8 

Maggio 1 

10,10 

18,9 

46,33 

27,7 

16,85 

7-7 

11,01 

11,6 

16,38 

9,4 

II 

io,34 

21,0 

46,61 

30,0 

17,11 

9,6 

11,29 

13,7 

16,68 

ii.5 

21 

10,56 

23,3 

46,85 

32,6 

17,34 

ii,7 

11,54 

16,2 

16,94 

13,9 

31 

10,74 

25,8 

47,06 

35,4 

17.54 

14,0 

ii ,75 

19,0 

I7,i7 

16,8 

Giugno io 

10,88 

28,5 

47,22 

38,4 

i7,7i 

16,4 

11,92 


17,36 

19,6 

20 

10,98 

3Li 

47,33 

4i,5 

17,84 

18,9 

12,04 

25,0 

17,51 

22,6 


11,04 

33,7 

47,39 

44,6 

17,92 

21,3 

12,11 

28,0 

17,61 

25,7 

Luglio ìo 

11,05 

36,1 

47,40 

47,5 

17,97 

23-7 

12,14 

30,9 

17,66 

28,7 



38,4 

47,35 

50,2 

17,97 

25,8 

12,11 

33,6 

17,65 

3L5 

. 30 

10,95 

40,4 

47,26 

52,7 

17,93 

27,8 

12,04 

36,1 


34,i 

Agosto 9 

10,83 

42,2 

47,12 

54,9 

17,85 

29,5 

11,91 

38,3 

i7,49 

36,5 

19 

10,68 

43,6 

46,93 

56,7 

17,72 

3i,o 

n,74 

40,1 

17,34 

38.5 

c 2 2 

10,50 

44,6 

46,71 

58,1 

17,57 

32,1 

H.54 

41,6 

i7,i5 

40,2 

Sett. 8 

10,29 

45.3 

46,46 

59,i 

1 7,39 

32,9 

n,3i 

42,7 

16,92 

4i,4 

18 

10,07 

45,5 

46,19 

59,7 

17.19 

333 

11,05 

43-3 

16,67 

42,3 

28 

9,85 

45,4 

45,9i 

59,8 

16,98 

33,4 

10,79 

43,4 


42,7 

Ottobre 8 

9,63 

44,9 

45-63 

59,3 

16,77 

33,i 

10,52 

43,2 



18 

9,42 

43,9 

45,36 

58,5 

16,58 

32,4 

10,26 

42,4 

15,88 

42,1 

28 

9,24 

42,6 

45 ,ii 

57.1 

16,40 

3i,3 

10,03 

41,1 

15,64 

41,0 

Nov - i 





16,25 

29,9 

9,83 

39,4 

15,43 

39.6 

1 27 











Die. 7 

17 











27 











37 











Posizione 

I 7 h -54' 

" 9’,06 

l8 h .I2 m 

45’, 20 

i8 b .i8"' 

•15”, 97 

l8 h .21'" 

•9%97 

i8 h .4i” 

■ T 5“. 43 


-129M5 27 ,0 

+ 4 2“.7' 

■38",3 

+23". u 

l’-i5',3 

+39» .2- 

7.22",! 

-139-.34.20 ’,6 
































per il passaggio superiore al meridiano di Greenwich 39 


Giorno 

5 e* Lyrae 

gr. : 4,6 

in Herculis 
gr. : 4,4 

204 

(Boile) Draconis 

gr.: 5,8 

17 Lyrae 

gr. : 5,5 

19 Lyrae 
gr- : 6,1 

MESE 

Ascens. 


^«IP.PIlg **• 


Ascens. 


Ascens. 

Declina: 

Ascens. 

Declina/. 




retta 


retta 


retta 


retta 

boreale 

1907 


i8 h . 4 i'“ 

390.30' 

18L42" 1 

i 8°.4' 

i8 h . 4 4 m 

52°.53’ 

i9 b -3” 

32°.2l' 

I9 b .8 m 

3i".7 

Ge„n. 

II 











Febbr. 

3i 

16,21 

46,9 

53,31 

32,6 

36,68 

59,o 



10,61 



20 

16,47 

44,7 

53,55 

3LO 

36,99 

56,5 

53A5 

8,0 

30,7 

Marzo 

2 

16,77 

42,9 

53,81 

29,7 

37,34 

54,5 

53,42 

6,2 

10,87 

29,0 



17,09 

41,6 

54,09 

28,9 

37,72 

53,i 

53,70 

5.1 

IIA5 

27,8 



17,42 

41,0 

54,38 

28,5 

38,12 

52,3 

54,oo 

4,3 

”*45 

27,1 

Aprile 


17,76 

41,0 

54,67 

28,5 

38,53 

52,i 

54,32 

4,2 

11,76 



17,09 

41,6 

54,96 

29,1 

38,94 

52,6 

54,64 

4,6 

12,07 

27,3 


21 

18,42 

42,7 

55,25 

30,1 

39,34 

53,7 

54,95 

5,5 

12,38 

28,2 

Maggio 

! 

18,74 

44,3 

55,53 

3i,4 

39,72 

55,4 

55,26 

7,o 

12,69 

29,6 

II 

19,04 

46,4 

55,80 

33,i 

40,07 

57,6 

55.50 

8,8 

12,99 

3L4 


21 

19,30 

48,9 

56,04 

35,o 

40,38 


55,83 

13^6 

13,26 

33,6 


31 

19,53 

51,6 

56,26 

37,2 

40,64 

63, 1 

56,07 

I3,5i 

36,1 

Giugno 

19,72 

54,5 

56,45 

39,4 

40,85 

66< 3 

56,28 

16,3 

13,72 

38,8 

20 

19,87 

57,5 

56,61 

4L7 

41,00 

69,5 

56,45 

19,1 

13,90 

41,6 


30 

i9,97 

60,6 

56,72 

44,o 

41,09 

72,8 

56,47 

22,0 

14,03 

44.4 

Luglio 

63,5 

56,80 

46,2 

41,12 

; 76,1 

56,66 

24.8 

14 >” 

47,2 

20 

20,01 

66,4 

56,83 

48,3 

41,08 

79,3 

56,70 

27,5 

14,16 

49,9 


3° 

19,95 

69,0 

56,82 

5o,i 

40.98 

82,2 

56,68 

30,1 

14,15 

52,4 

Agosto 

9 

i9, 8 5 

7L4 

56,76 

51,8 

40,81 

84,8 

56,62 

32,4 

14,09 

54, 7 

19 

19,70 

73,4 

56,67 

53,3 

40,59 

87,2 

56,51 

34,4 

13,99 

56,7 


29 

i9,5i 

75-1 

56,54 

54,4 

40,32 


56,36 

36,1 

I3 >«5 

58,6 

Sett. 

8 

19,28 

7<>,4 

56,38 

544* 

40,01 

j 90,6 

56,18 

37,4 

13,68 

59.7 


18 

19,04 

77,2 

56,20 

55,7 

39,68 

1 91,6 

55,97 

38,4 

13,47 

60,7 


28 

18,77 

77,6 

56,99 

55,9 

39,33 

92,2 

55,75 

38,9 

13.25 

61,3 | 

Ottobre 8 

18,51 

77,5 

55,80 

55,8 

38,96 

92,2 

55,52 

39,o 

13.02 

61,4 


18 

18,25 

77,0 

55,62 

55,3 

38,61 

91,7 

55,28 

38,7 

12,80 

61,1 j 


28 

18,01 

76,0 

55,44 

54,5 

38,27 

9°,7 

55,07 

38,0 

12,58 

60,4 

Nov. 

7 

17,79 

74,5 

55,29 

53,4 

37,96 

89,1 

54,87 

36,9 

12,39 

59 i 


17 






54,70 

35A 

12,21 

57,8 [ 


27 











Die. 

7 

17 

27 












37 











Posizione 

i8 u . 41“ 

.17", 80 


•54*, 79 

i 8\44" 

• 38*,52 

i9 h 3“ 

54*, §1 

I9 h .8". 

II "*.9 8 I 

media 

-39°-3< 

>•55", 5 

+i8°.4 

■ 38", 4 

+52”. 53-8,4 

+32 .21 .17 

-t-3i”-7 
































POSIZIONI APPARENTI DI STELLE 


Giorno 

21 Aqnilae 
gr- : 5.4 

159 (Bode) Lyrae 

gr. : 6,6 

(Bode) Vulpeculae 

gr. : 6,4 

4 Cypi 

gr.: 5,4 

6 Vulpeculae 

gr.' : 4,6 

1 



Ascens. 

Declina:. 

Ascens. 

| )| .,.|l„ 1 , 

A 8 cens. 

Ilei lina/. 

Ascens. 

Declinaz. 




IV II a 

boreale 

retta 



boreale 


boreale 

1 1907 

I9 h .8 m 

2“.8' 

I9 h -I5 m 

40-.ll' 

I9 b .2I m 

24“. 44 

I9 h .22“‘ 

360.7' 

I9 h .24 ra 

240.28 

Genn. 1 
11 











31 

Febbr. io 











20 

59,96 

2,6 

50,12 

9,o 

33,47 

31,9 

46,68 

41,6 



[ Marzo 2 

60,20 

1,8 

50,39 

7,o 

33,7i 

30,3 

46,94 

39,7 

48,95 

24,3 


60,46 

i,4 

50,68 

5,5 

33,97 

29,1 

47,22 

38,2 

49,21 

23,2 

Aprile *1 

60,74 


5i,oo 

4,6 

34,25 

28,4 

47,52 

37,4 

49,49 

22,6 

61,02 

i,5 

51,33 

4,2 

34,55 

283 

47.84 

37,0 

49.78 

22,4 


61,31 


51,68 

4,5 

34,85 

28,6 

48,17 

37,3 

50,08 


21 

61,60 

2,8 

52,02 

5,4 

35A5 

29,4 

48,50 

38,1 

50,38 

23,5 

Maggio 1 

61,88 

3,8 

52,35 

6,8 

35,45 

30,7 

48,82 

39,4 

59,69 

24,8 

11 

62,16 

5,i 

52,67 

8,7 

35,74 

32,4 

49A3 

412 

50,98 

26,5 

21 

62,43 

6,6 

52,97 

io,9 

36,01 

34.4 

49,42 

43-5 

5L25 


31 

8,1 

53,23 

!3, 6 


36,7 

49.69 

46,0 

5i,5i 

30,8 

Giugno io 

62,89 

9,8 

53,46 


36,49 

39,2 

49,92 

48,8 

5L73 

33,2 

20 

63,08 

n,4 

53,64 

19,6 

36,68 

4i,7 

5°,II 

5i,7 

51,93 

35,8 

L ,.3° 

63,23 

12,9 

53,78 

22,6 

36,83 

44,3 

50,26 

54-7 

52,08 

384 

Luglio io 

63,34 

14,3 

53,87 

25,7 

36,93 

46,9 

50,36 

57,7 

52,19 

41,0 

20 

63,41 

15,6 

53-91 

28,7 

36,99 

49,4 

50,41 

60,6 

52,25 

43,5 

A . 30 

63,44 

17,0 

53,89 

3L5 

37,01 

5i,7 

50,40 

63,3 

52,27 

45.8 

Agosto 9 

63,42 

18,0 

53,82 

34,i 

36,98 

53,8 

50,35 

65,9 

52,24 

47.9 

19 

63,36 

18,9 

53,70 

36,5 

36,90 

55,6 

50,25 

68,1 

52,17 

49,8 

| 29 

63.27 

19,5 

53,53 

38,5 

36,79 

57,2 

50,10 

70,1 

52,06 

51,4 

Sett. 8 

63,14 

20,0 

53,33 

40,1 

36,64 

58,5 

49,92 

7i.7 

5L9I 

52,7 

18 

62,99 

20,3 

53,09 

4L3 

3646 

59 4 

49,71 

7 2 >9 

5i,73 

53,6 

Ottobre 8 

62,82 

20,4 

52,84 

42,1 

36,26 

59-9 

49,48 

73,7 

5L54 

54,2 

62,64 

20,2 

52,58 

42,4 

36,05 

60,1 

49,24 

74,o 

5L33 

54,4 

18 

62,47 

199 

52,31 

42,3 

35,85 

599 

48,99 

73,9 

5IA3 

54,3 

28 

62,31 

19,4 

52,05 

| 41,6 

35,64 

59,3 

48,75 

73.4 

50,93 

53,7 


62,17 

18,7 

51,82 

40,5 

35,47 

58,3 

48,54 

72,4 

50,75 

52,8 

17 

62,05 

17,8 

51,61 

38,9 

35.35 

56,9 

48,35 

70,9 

50,60 

51,5 

27 

Die. 7 

17 








50,48 

49,8 

27 
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Posizione 

I9 u -9 ra - 

I%32 

i 9 " 15" 

■5i', 59 

19.21- 

• 34 s > 87 

I9 h .22 n 

;. 4 8‘, 14 
•5i ,3 

ig''.24" 

'.50”, 12 


t-2“. 8 

.6 ,8 

+40“. 11 

19 ,1 

‘ 2 4°-44 

1-40,3 

+ 36“.7 

-t-24°.28’. 34 ,2 
































per il passaggio superiore al meridiano di Greenwich 


4i 
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POSIZIONI APPARENTI DI STELLE 


Giorno 

DEL 

15 Cygni 

gr. : 5,0 

8 Z Sagittae 

,gr. : 5,2 

61 <p Aquila© 
gr. : 5,4 

15 Vulpeculae 

gr. : 4,9 

28 b 2 Cyflui 

gr. : 5,2 

MESE 


Declinaz. 

retta*’ 

Declinai. 
In,reale 

Ascens. 

retta 

IHtIii,., 

Ascens. 

retta 

Declinaz. 

A retta- 

Declinaz. 

boreale 

1907 

i9 h -4 0 '“ 

37”-7' 

I 9 h -44 m 

i8’.54' 

i9 h -5i ra 

ii°. io' 

i9 h -57‘" 

2 7 ».29’ 

20 b . 5 m 

36°33’ 

31 

Febbr. io 











Marzo 2 











12 

54.37 

33,i 

50,07 

1*8 

19,6 

48,99 

27,3 

15,!7 

34,7 

57,26 

43,i 

22 

54.67 

32,0 

50,33 

49,25 

26.9 

15,44 

33,9 

57,54 

4L9 

Aprile 1 

5598 

31,6 

50,60 

49,52 

26,9 

15,72 

33-5 

57,84 

41,2 

II 

55.31 

3L7 

50,90 S 

20,0 

49,8o 

27-3 

16,02 

33,6 

58,16 


21 

55,64 

32,3 

5i,i9 

20,7 

50,10 

28,1 

i6,33 

34,3 

58,49 

4G7 

Maggio 1 

5597 

33,6 

51,49 ! 

21,9 

5039 

29,3 

16,64 

35,4 

58,82 

42,7 | 


56.30 

35,3 

51,78 

23,5 

50,68 

30,8 

i6,95 

37,o 

38,9 

59,15 

44-2 


56,60 

37,4 

52,07 

25-4 

50,97 

32,5 

17,24 

. 59,47 


3i 

56,88 

39,9 

52,33 

27,5 

51,23 

34,4 

17,52 

41,2 

59,77 

48^6 

Giugno jo 

57,i3 

42,6 

52,57 

29,7 

5L47 

36,4 

17,78 

43,7 

60,04 

5G2 

20 

57,34 

45,5 

52,78 

32,4 

51,69 

38,5 

18,00 

46,3 

60,27 

54,i 

, ,• 30 

57,51 

48,6 

52,96 

34,5 

51,88 

40,6 

18,18 

49A 

60,47 

57,1 

Luglio io 

57,63 

51,6 

53,09 

37,o 

52,02 

42^7 

18.32 

5i,9 

60.62 

60,1 


57,7o 

54.6 

53,18 

39,3 

52,!2 
52,18 

44,7 

18,42 

54,5 

60,72 

63.2 

A ' 30 

57,72 

57,4 

53,22 

4i,4 

46,5 

18,47 

57,i 

60,77 

66,1 

Agosto 9 

57.68 

60,1 

53,23 

43,4 

52,20 

48,1 

18,47 

59,5 

60,76 

68,9 1 

19 

57,6o 

62,6 

53,18 

45,2 

52,17 

49-5 

18,42 

61,7 

60,70 

7i,4 

29 

57,47 

64,7 

53,09 

46,6 

52,10 

50,7 

i8,33 

63,6 

60,60 

73,7 

Sett. 8 

57,30 

66,5 

52,97 

47,9 

5L99 

51,6 

18,20 

65,2 

60,45 

75,7 

18 

57,io 

67,9 

52,82 

48,8 

51,85 

52,3 

18,04 

66,5 

60,27 

77,3 

28 

56,87 

68,9 

52.65 

49,4 

51,69 

52,7 

17,86 

67,4 

60,06 

78,5 

Ottobre 8 

56,63 

69,4 

52,46 

49,6 

51,52 

52,9 

17,65 

67,9 

59,83 

79,3 

18 

56,38 

69,5 

52,27 

49.5 

51,34 

52,8 

17,44 

68,0 

59,6o 

79,6 

N 28 

56,14 

69,2 

52,08 

49,2 

5IA7 

52,4 

17,24 

67,8 

59,36 

79,5 ! 

55,9i 

68,3 

51,91 

48,4 

51,01 

50,87 

5i,7 

17,05 

67,1 

59,13 

79,o 

17 

55,7i 

67,0 

51.76 

47,3 

50,8 

16,87 

66,0 

58.92 

77-9 

Die. 7 

17 

27 

37 

55-54 

6 5 , 3 

51,64 

46,0 

50,76 

49,7 

16,72 

64,5 

58,74 

76.5 

55.41 

63,2 

51,55 

44-3 

50,68 

48,3 

16,62 

62,8 

58,59 

74,6 

Posizione 

i9 b -4°'"-55 > .39 

I 9 h -44 ni 

■51*. 06 

I 9 h .5 I "‘5°”, °3 

I 9 h -57 ,n 

■ i6®, 23 

20 h .5 m 

,58'. 4° 


+37 , -7-46\o 

h-io°.54 .30 ,2 

4-II°.IC 

»’-35 ,4 

-4-27°.29'.46”, 1 

+36°-33'-55"- 6 






































per il passaggio superiore al meridiano di Greenwich 


43 


Giorno 

20 Vulpeculae 

67 p Aquilae 

68 Draconis 

30 Cigni 

176 (Bode) Cygni 

DEL 

gr- : 


gr. 

M 

gr- : 

5,7 

gr- : 

4,2 

gr- : 

6,8 

MVgp 




Ib r |j|m/ 

Ascens. 

Declinar. 

Ascens. 

Declina, 

Ascens. 

I Declinai. 


retta 


retta 

boreali- 

retta 



boreale 


boreale | 

1907 

20 h .8'" 

2Ó°. Il' 

20V' 

I 4°-54 / 

20 h .I0 m 

6i°-47 

20». IO"' 

46-.31' 

2o\i6'” 

39°-6” 

Genn. 1 




" 







3i 

Febbr. 10 











Marzo 2 

5,5 6 

5i,5 

57,36 

41,0 

2,04 

34,3 

21,43 

48,7 



22 

5,82 

5°,6 

57,61 

40,5 

2,46 

32,6 

21,74 

47.1 

46,3 

52,13 

21.8 

Aprile 1 

6,10 

50,2 

57,87 

40,4 

2,92 

31,4 


52,44 ì 

21,0 


6,39 

50,3 

58,15 

40,7 

3,41 

30,9 

22,43 

46,1 

52,76 

20,8 

21 

6,70 

50,9 

58,45 

41,4 

3,91 

3l,o 

22,81 

46,4 

53,10 

21,2 

Maggio 1 

7,M 

52,0 

58,74 

42,6 

4,42 ; 

31,7 

23,18 

47,3 

53-44 

22,1 

11 

7-32 

53-5 

59,04 

44,i 

4,91 

33A 

23,55 

48,7 

53,78 

23,6 


7,62 

55,4 

59,33 

45,8 

5,38 

35,o 

23,90 

50,7 

54,ii 

25,5 

3i 

7,9° 

57,6 

59,61 

47,8 

5,80 

37,4 

23,23 

53.1 

54,42 

27,8 

Giugno io 

8,16 

60,1 

59,87 

5o,o 

6,17 l 

40,2 

24,53 

24,78 

55,9 

54,7i 

30,5 

20 

8,39 

1 62,7 

60,10 

52,2 

6,48 

43,3 

58,9 

54,96 

33,3 

3° 

8,58 

65,4 

60,30 

54-5 

6,72 

46,6 

25,99 

62,1 

55,i6 

36,4 

Lug,1 ° ™ 

8,74 

68,1 

60,45 

56,7 

6,89 

50,1 

25,14 

65,3 

68,6 

55,33 

39,5 


8,84 

70,8 

60,57 

60,64 

58,9 

6,97 

53,6 

25,24 

55,43 


30 

8,91 

73,3 

61,0 

6,97 

57, 1 

25,28 

7i,9 

55,49 

I il - 

Agosto 9 

8,92 

75,7 

60,67 


6,89 : 

60,4 

25,26 

75,o 

55,50 

19 

8,88 

77,9 

60,66 

64,6 

6,73 j 

63,6 

25,18 

77,9 

55,45 

51,3 i 

29 

8,81 

79,8 

60,60 

66,0 

6,49 i 

66,5 

25,05 

8°,5 

55,35 

53,7 I 

Sett. 8 

8,69 

81,4 

60,50 

67,2 

6,19 

69,1 

24,86 

82,7 

55,20 

55,9 

18 

8,54 

82,7 

60,37 

68,1 

5,83 

7i,4 

24,64 

ii ' 7 

55,02 

57,6 

28 

8,36 

84,6 

60,21 

60,04 

68,7 

5,43 

73,i 

24,39 

86,2 

54,8i 

59,o 

Ottobre 8 

8,17 

84,2 

69,0 

5,oo 

74,5 

24,11 

87,2 

54,58 

60,0 

18 

7,97 

84,4 

59,86 

69,0 

4,54 

75,3 

23,82 

87,8 

54,33 

60,5 , 

28 

7.76 

84,2 

59,69 

68,7 

4,o8 

75,5 

23.53 

87,8 

54,09 

60, 5 

Nov. 7 

7,57 

83,7 

59,52 

68,1 

3,63 

75,2 

23,25 

f7,4 

53,85 

60,1 

17 

7,39 

82,7 

59,37 

67,3 

3,19 

74,4 

22,98 

86,5 

53,63 

59,2 

27 

7,25 

81,3 

59,25 

66,1 

2,80 

72,9 

22,75 

85,0 

53,43 

57,8 

Die. 7 

7A4 

79,7 

59,15 

64,7 

2,65 

71,0 

22,55 

83,0 

53,27 

56.0 

53,8 

17 








53,i4 

27 
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Posizione 

20.8-.6-, 66 

2 o\ 9"'.58%46 

2o’ , .IO"‘.3*, 64 l20 h .I0' n .22’, 69 

20h.16-.53-. 07 

j media 

-1-26°. 12'.2", 6 

-t-i4"'54-5 0 ”, 0 

-ì- 6 i °.47 . 40,1 

| j-46°.32 .2 ,0 

-39 6 .35.7 
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POSIZIONI APPARENTI DI STELLE 





































per il passaggio superiore al meridiano di Greenwich 


45 


1907 


23.03 

23.31 

23,56 

23,77 

23,95 

24,09 

24,19 

24,23 


24,19 
24,10 
23,98 
-’J.s i 
23,66 
23,48 

23,30 

23,12 

22,96 

22,82 

22,70 

21,01 


2O 0 .52 


Declina*. 

boreale 

9"-45' 


35,79 

36,04 

36,31 

36,60 

36,89 

37,19 

37,49 

37,78 


38,52 
38,70 
38,85 38,9 

40,8 
42,5 
44,o 

38,98 45,3 
38,91 46,3 

38,81! 47,1 
38,68 | 47,6 
38,52 47,9 

38,36 47,9 

38,19 47,7 

38,03 47,2 

37,88 46,5 
37,76 45,6 
37,66 44,5 

37,59 43.1 



6,3° 15,9 

g£! \ 6 4 


9.12 34,1 

9,22 36,2 

9.28 j 38,2 

9.29 40,0 

9,26 41,5 

9,18 42,8 

9,08 43,8 

8,94 44,5 

8.78 45,o 

8,62 45,2 

8,44 45,0 

8,28 44,6 

8.13 43,9 

7 -99 42,9 

7,88 41,6 

7,80 40,2 

7,76 38,5 


20,62) 10,3 

20,72 j 11,4 
21,02 12,8 
21,32 14,5 

21,62 16,4 

21,89 *8,6 

,14 20,9 

22,37 23,2 

2,56 25,5 

2,70 27,8 
2,81 30,0 
22,87 32,o 


M*5, _ 
2,78 36/. 
22,67 37,8 
,53 38,6 
,38 39, 1 
.21 | 39,3 

,04 39.2 

21,87 38,8 
21,71 38,1 
21,58 37,i 


i,47 • 3 
,38 3 


6 (Hev.) Cephei 


57°-i4 


2,57 ( * 

3,02 s , 

3,48 [ 29,9 
3,92 31,5 

4.33 33,6 

4,7i 36,i 

5,05 39,o 

5,32 42,2 
5,54 45/> 

5,68 49,1 

5.75 52,6 

5.75 56,o 
5,68 59,3 

5,54 ) 62,4 

5.34 65,2 
5,o8 67,7 


3.69 73,3 
3,31 73 A 
2,94 72,9 
2,60 71,9 

2,28 70,4 
2,01 68,3 

,79 65,9 
























POSIZIONI APPARENTI DI STELLE 


Giorno 

59/ 1 

gr-*- 

lygni 

62 E Cygni 

gr.:3,9 

63 r « 

S e - : ■ 

Cygni 

1,9 

5Y Equulei 

gr. : 4,7 

96 

(Bode) G 

Cepliei 

MESE 

Ascciis. 

retta 


^retta 

Declinar. 

Ascens. 

Declinar. 

boreale 

Ascens. 

retta 

Declinar. 

'“sT" 

Declinar, 

1907 


20 h .56 m 

47 c -9' 


43*-33 

2I h .3 m . 

47°.i6' 

2i h -5 m 

9"-45 

2I h .9“ 

59°-35' 

Genn. 

, | 












3i 











Febbr. 












Marzo 

12 











Aprile 


38,90 

12,0 

31,95 

9,0 

23,07 

12,3 

48,28 

14,5 

25,06 

59- 1 



39,24 

n,3 

32,26 

8,3 

23,40 

n,5 

48,53 

14,8 

25,48 

58,0 


21 

39,6o 


32,61 

8,2 

23,76 

11,4 

48,81 

15,5 

25,93 

57,5 

Maggio 

I 

39,98 

n,6 

32,97 

8,7 

24,14 

n,8 

49,10 

16,6 

26,41 

57.6 


II 

39,36 

12,6 

33,33 

9,8 

24,52 

12,7 

49,40 

18,0 

26,89 



21 

40,74 

14,2 

33,70 

11,4 

24.90 

i4,3 

49,70 

19.6 

27,37 

59,6 

Giugno 

31 

41,10 

16,3 

34,05 

13,4 

25,27 

16,2 

50,00 

21,5 

27,83 


IO 

4i,44 

18,8 

34,38 

15,8 

25,62 

18,7 

50,29 

23,5 

28,26 

63,8 


20 

4i,75 

21,6 

34,68 

18,6 

25,93 

21,4 

5°,56 

25,6 

28,64 

66,5 


30 

42,01 

24,6 

34,94 

21,6 

26,20 

24,5 

50,80 

27,7 

28,97 

69,6 

Luglio 

IO 

42,22 

27,8 

35,15 

24,7 

26,42 

27,7 

5 1 - 01 

29,8 

29,23 

72,9 


20 

42,39 

31,2 

35,32 

28,0 

26,59 

3i,o 

51,18 

3i,9 

29,43 

76,4 

Agosto 

30 

42,49 

34,5 

35,43 

3!,2 


34,3 

51,31 

33,8 

29,55 

79,9 

■ 9 

42,53 

37,8 

35,49 

34,4 

26,76 

37,6 

5i,39 

35,5 

29,60 

830 


19 

42,52 

40,9 

35,48 

37,5 

26,75 

40,8 

5i,44 

37,i 

29,57 

86,9 

Sett. 

29 

42,44 

43,9 

35,43 

40,3 

26,69 

43,8 

5i,43 

38,5 

29,46 

90,2 

8 

42,32 

46,5 

35,32 

42,9 

26,57 

46,5 

5i,39 

39,6 

29,29 

93,3 


18 

42,14 

48,8 

35,i7 

45,2 

26,41 

48,9 

5i,3i 

40,5 

29,05 



28 

4i,93 

50,8 

34,98 

47,i 

26,20 

51,0 

51,20 

41,1 

28,76 

98,5 

uttobre » 

41,69 

52,4 

34,76 

48,6 

25,96 

52,6 

51,06 

41,5 

28,43 

100,6 


IO 

41,62 

53,5 

34,52 

49,7 

25,70 

53,8 

50,91 


28,06 

102,1 


28 

41,14 

54,2 

34,26 

50,3 

25,43 

54,5 

5°,75 

4i,5 

27,66 

103,1 


7 

40,86 

54,3 

34,oi 

50,4 

25,15 

54,7 


41,2 

27,26 

103,7 


17 

40,59 

53,9 

33,76 

50,1 

25,88 

54,4 

50,45 

40,6 

26,87 

103,6 


27 

40,33 

53,0 

33,53 

49,2 

24,62 

53,6 

5o,32 

39,7 

26,49 

103,0 


7 

40,11 

' 51,6 

33,32 

47,9 

24,39 

52,3 

50,20 

38,7 

26,13 

101,9 


17 

39,9i 

49,7 

33,i4 

46,0 

24,18 

50,5 

50,12 

37,5 

25,80 

100,2 


27 

37 

39,75 

47,4 

33,i4 

j 43,8 

24,02 

48,2 

50,06 

36,2 

25,52 

- 

Posizione 

2o h .56' 

+47°-9 

"■39",82 
•27", 2 

2i h .i“.32»,86 

+43°-33'-23",8 

2I h .3 m .2 4 “, ; 02 
+47°.16.27 ', 4 

2i h 5 m 49 s > 15 

+9°-45-23",2 

2i h .9 m 

+59°-2 

.26-, 27 
( 6’.i4 >7 


































per il passaggio superiore al meridiano di Greenwich 


Giorno 

66 u 
g f - 

Cygni 


Cyjnl 

7i g 
gr- 

Cygni 

73 P 
gr. 

Cvgni 

72 

gr- 

Cygni 

:5,o 

MESE 

Ascens. 

retta 

| Declina 

■ Ascens. 

Declina 

boreali 

: Ascens. 

Declina 

boreali 

z . Ascens. 

[ Declinai 
boreali- 

t. Ascens. 

_ retta 

Declina:. 

boreale 

1907 

2I h .I4 n 

34°-3° 

2I h .2l“ 

36M5 

' 2I h .26" 

1 46 0 -7' 

2i h .30 m 45 °.ii 

’ 2I h .30“ 

38°.6' 

Genn. ^ 





* 



” 

* 


Febbr. ic 











20 











Marzo 2 
12 

22 











Aprile 1 

4,66 

7,3 

57,95 

41,1 








4,94 

5,25 

6,9 

6,9 

58,23 

58,54 

40,5 

40,4 

0,25 

o,59 

33,6 

33,3 

28,15 

28,49 

34.3 

33,9 

UT, 

46,2 

46,0 

Maggio 1 
11 

3i 

Giugno io 

5.57 
5,9i 
6,24 

6.57 
6,89 
7,18 

SI 

10.1 

12.1 

14,4 

17,0 

58,87 

59.21 

US 

60.21 
60,50 

40.9 

41.9 

43.4 
45,3 

47.5 
50,1 

0,96 

I ,34 

1,72 

2,09 

2,45 

2,77 

33.5 

34.3 

35.6 

37.4 

39.7 
42,3 

28,84 

29,22 

29,59 

29,97 

30,32 

30,64 

34.1 

34.8 

36.1 

37.9 

40.1 
42,7 

58,44 

58,79 

59.13 

59,48 

59,81 

60,12 

46.3 

47.3 

48.6 
50,5 

52.7 

55.3 

30 

Luglio io 

30 

Agosto 9 

19 

7,44 

7,66 

7,83 

7,96 

8,04 

8,07 

19,8 

22,7 

« 

31.6 

34,4 

60,77 

6 iÌ 33 

61,41 

6 i ,45 

52.9 

55.9 

58.9 

62,0 

65,0 

67,8 

3,07 

3,32 

3,52 

3,66 

3,75 

3,77 

« 

51,6 

54,9 

58,2 

61,5 

30,94 

31,20 

31,40 

3i,55 

31.64 

31,68 

% 

5L9 

X 

61,7 

60,40 

60,64 

60,84 

60,99 

61,08 

61,13 

& 

64.1 

67.2 

70.3 

73.3 

29 

Sett. 8 
18 
28 

Ottobre 8 
18 

& 

7,87 

7,72 

7-55 

7,36 

37,0 

39.3 

41.3 
43,0 

44.4 
45,3 

6 i ,43 

6 i ,37 

61,26 

61,12 

60,95 

60,76 

70,5 

73.0 

75,i 

76.9 

78.4 

79.5 

ss 

3,53 
3,36 
3,i5 
2,92 j 

64,5 

67.3 

69.9 
72,1 

73.9 

75.3 

3i,66 

31,58 

31,46 

3L3o 

3Lio 

30,87 

64,7 

67.5 

70,0 

72,3 

74,1 

75.5 

61,12 

61,07 

60,97 

60,83 

60,66 

60,47 

76,1 

78,6 

80,8 

82,7 

82,3 

85,6 1 

j n 28 

17 

2 7 

Die. 7 

17 

I ’ 15 

6,94 | 
6,74 1 

«’ 55 

6,37 

6,23 

45.8 

45.9 

45.6 
44,8 

43.6 
42,0 

60,55 1 

60,34 

60,13 

59,93 

59,75 

59,59 

80,1 
8°,3 

80.1 
79,3 

78.2 
76,7 

2,67 

2,40 

2,14 

1,89 

1,66 

MS 

76.3 
76,7 
76,7 

76,1 

75,o 

73.4 

30,63 
30,38, 
30,13 1 

29,88 

29,65! 

29,45 

76- 5 

76,9 

76.9 

76.4 

75.4 

73.9 

60.26 
60,04 1 
59,73 

59,62 

59,43 

59.26 

86,4 

86,8 ; 

86.7 

86.8 

85,0 

83,6 

27 

6,11 

40,0 

59,46 

74,7 

1,27 

7i,5 

29,27 

72,0 

59,12 | 

81,7 

3/ 





I , T 4 [ 

69,2 

29,14 | 

69,7 

59,oi 1 

79,5 1 

Posizione s 
media -, 

8I h . I4"V 
■34°- 3°- 

5\59 2 
20,9 + 

i h .21". 58*, 93 ; 
36 0 .15'. 54", 7 . 

Jl h .26 ra . i*,o2 : 
1-46°. 7', 49 ', I 

2i h 30"‘.28«,94 2 
4-45°. io -49 ,6 h 
























■Mi 


POSIZIONI APPARENTI DI STELLE 




























per il passaggio superiore al meridiano di Greenwich 


Giorno 

DEL 



ephei 

20 

gr 

Pegasi 

:M 

err 

Pegasi 

: 5,1 

27 Pegasi 

gr . : 5,8 

28 Pegasi 

gr. : 6,6 

MESE 

*g 

Declina 

boreal 

2. Ascens 
retta 

1 Declina 

2. Ascens. 
ì _ retta 

Declina 
_ boreale 


Declina 

borea). 

a. Ascens. I Declinai. 

1907 

2r h 5 i m 

56”-9 

2i“.56 

“ I2-.40 

< 22 h .O" 

1 4°-36' 

22» 5 « 

" 32"-4: 

^ 22 ,1 .6 i 

" 20». 3 I' 

Genn. 

11 










S 


31 

Febbr. io 












22 

Aprile 1 

21 

44.52 

44.91 

58,0 

57,i 

32,65 

32,90 

17,4 

17,9 

58,50 

58,74 

5.9 

6,7 

5,45 

5,72 

50,3 

50,0 

5,49 

5-75 

3,o ! 
3-3 

Maggio 1 
11 

21 

Giugno io 
20 

45-34 I 

45.78 

46,23 

46,68 ; 

47.11 

47,52 

56.9 
57,2 

58,1 

59,6 

ì tiS 

63.9 

33,17 

33,47 

33,77 

34,o8 

34,39 

34,68 

1 18,8 
2^6 

23.4 

25.5 

27.6 

59,oi 
59,3° 
59,6o 
59,9i 
60,21 
60,51 1 

7,9 

9,3 

10,9 

12,7 

14.6 

16.7 

6,03 

ÌS 

7,02 

7.35 

7,67 

50.3 

5i,i 

52.3 
53,9 
56,0 

58.3 

6,03 

6,33 

6,64 

6,95 

7,27 

7,57 

3,9 

5,o 

6,4 

8,1 

10,1 

12,4 

30 

Luglio io 

* 30 
Agosto 9 
19 

47,88 

48,20 

48,45 

48,65 

48,77 

48,83 


66.7 

69.8 

73.1 

76.6 

80.1 

83.6 

34,95 

35,20 

35,42 

35,59 

36,72 

35,8 i 

29,8 

32,1 

34.4 
3f,5 

38.5 
40,3 

60, 79 

61,04 ! 
61,26 
61,44 
61,58 
61,68 

18.7 

20.7 
22,6 

24.4 

26,0 

27.4 

7,97 

8,23 

8,46 

8,64 

8,78 

8,87 

60,9 

6.3,7 

«j'S 
69,4 
72,3 
75, 1 

7.85 

8,11 

8,33 

8,51 

8,65 

8,75 

14^ 

17.3 

19.8 

22.3 

24,6 

26.9 

29 

Sett. 8 
18 
28 

Ottobre 8 
18 

48,82 

48,75 

48,61 

48,42 

48,18 

47.90 

87,0 

90.2 

9342 

96,0 

98.2 
100,2 

35,86 

35,86 

35,82 

35,75 

35,65 

35,53 

41.9 

43.4 
44,6 

45.5 
46,2 

46.6 

61.73 

61.74 
61,72 
61,66 
61,56 
6 i ,45 

28.6 

29.6 
30,3 
30,8 
3LI 
3L2 

8,91 

8,91 

8.86 

8,77 

8,65 

8,50 

es 

25 

86,0 

87,3 

8,81 

8,81 

8,77 

8,70 

8,60 

8,48 

29,0 

30,9 

32,5 

33,8 1 
34-9 

35,7 | 

28 

Nov. 7 

17 

27 

Die. 7 

17 

47.59 

47.26 

46,93 

46.59 

46.27 

45.97 

101.8 

102.8 

103.3 

103,2 

102,6 

101.4 

35,39 

35,25 

35.li 

34,97 

34,84 

34,73 

46.7 
46,6 
46,2 
45,6 

44.8 

43.8 

61,32 

61,19 

61,05 

60,92 

60,80 

60,70 

31 '5 

30.8 

30,3 

29,7 

28.9 
28,0 

8,33 

8,15 

7,97 

7,79 

7,62 

7.46 

88,2 

88.7 

88.8 
88,4 

87.7 

86,6 

|5 

Ss 

7,74 

7.62 

36,1 

36, 3 

36,1 

35,6 

34,9 

33,8 

27 

37 

45,69 

45,46 

99,7 

97.5 

34,64 

34,57 

42,6 

4L2 

60,61 

60,55 

27,0 

25,9 

7,32 

7,21 

Sì 

7,5i 

7,42 

32,5 

31,0 ; 

1 Posizione 
media 4 

21 51- 45- 60 2 
-56“ IO. 13 ,8 4 

i\56 m ; 33‘,49 : 
-12-.40.26'', 9 - 

22 6 .o m .59*, 38 : 

t-4* 36'i3',5 - 

*2 h .5"-6*,36 : 

l ~32°-43 -3 ,6 + 

i2 h .6 m .6*, 38 
20.31.14', 2 




























5° 


POSIZIONI APPARENTI DI STELLE 


Giorno 

1 (Hev.) Lacertae 

gr . : 4,6 

31 1 
gr . 

’egasi 

27 b Cephei 

gr . : 4,3 

38 Pegasi 

gr . -. 5,7 

30 Cephei 

gr. : 5,2 

MESE 

A reT- 


Ascens. 

II" Im i: 

retta 

1'. . Im i • 

A retta’ 

Declina, 

boreale 

Ascens. 

Declinar. 

1907 

22V' 

39°- I 4 

22^.16“ 

1 II°.44' 

22 h .25 n 

‘57°. 56 

22 h .2g“ 

' 32°.5' 

22 h .35- 

1 63”.5’ 

Genn. 1 
11 









19,59 

19,24 

74,9 

73,o 

Febbr. ?o 
20 











Marzo 2 
12 

22 

Aprile 1 
11 

52,58 

52,86 

56,6 

56,1 

55,49 

55,73 

1,4 

*,9 

41,58 

41,95 

5,5 

4,3 

45,50 

45,75 

33,9 

33,6 



Maggio 1 
11 

Giugno io 
20 

53.18 

53.52 

53,88 

54,23 

54,59 

54,92 

56.2 

56.7 

57.8 

59.3 

61.3 
63,6 

56,00 

56,28 

56,59 

56,90 

57,2i 

57,5i 

2,8 

4,i 

5,6 

7.3 

9.3 
n,4 

42,37 

42,82 

43,28 

43,76 

44,23 

44,68 

3.6 
3,5 
4,o 
5,i 

6.7 

8.8 

46.36 

46.69 

47,03 

47.36 

47.69 

33.8 

34.4 

35.5 
37,o 

38.9 
41,1 

20,27 

20,78 

21,31 

21,85 

22,39 

22,90 

46.1 

45.8 
46,0 

46.9 
48,3 

50.2 

30 

Luglio io 
20 

. 3° 

Agosto 9 

19 

55,24 

55,52 

55,76 

55,95 

56,10 

56,19 

66,2 

69.1 

72.1 

75.2 

S! 

57,79 

58,05 

58.28 

58,47 

58,63 

58,74 

13,6 

a? 

20.2 

22.2 
24,0 

45-09 

45,46 

45,78 

46,04 

46,23 

46,35 

n,3 

14.1 
17,3 

20.6 

24.1 

27.7 

48,00 

48,28 

48,53 

48,73 

48,89 

49,01 

43.6 

46,3 

49,2 

52,0 

54,8 

57.6 

23,38 

23,81 

24,48 

24,71 

24,86 

52,6 

55.3 

58.4 

61.8 
65,3 

68.9 

29 

Sett. 8 
18 
28 

Ottobre 8 
18 

N 28 

17 

27 

Die. 7 

17 

56,23 

56,22 

56,17 

56,08 

5594 

55.78 

55.60 
55,4° 
55,19 
54,99 

54.79 

54.60 

84.3 

87,0 

Si 

93,7 

95.3 

96.4 

97.2 

97.5 

97.3 

96.6 
95,6 

58,81 

58,83 

58,81 

58,77 

58,68 

58,57 

58,45 

58,32 

58,18 

58,04 

57,92 

57,8o 

25,6 

27.1 

28.2 

29.2 

29,9 

30.3 

30.5 

30.4 
30,1 

29.6 

28.8 

27.9 

46,38 

46.30 

46,16 

45,97 

45,72 

45.44 

45,12 

44,79 

44.45 
44,11 
43,78 

31.2 

34.6 

37.9 

40.9 

43.6 

45.9 

47,8 

49.3 

50.3 

50.7 
50,5 

49.8 

49,08 

49,10 

49,07 

49,01 

48,91 

48.78 

48,63 

48,47 

48,29 

48,12 

47,95 

47.79 

60.3 

62.8 
65,0 
67,0 
68,7 
70,1 

7i>8 

72,0 

71.9 

71.3 

70.4 

24,93 

24,92 

24.83 
24,68 

24,45 

24,17 

23,85 

23,48 

23,08 

22,67 

22,26 

21.84 

72.5 

76.1 

79.5 

82,7 

85.6 

88.2 

90,4 

92.1 

93.3 

94,o 

94.1 

93-6 

27 

37 

54,44 
54,29 | 

94.1 

92.2 

57,70 

57,62 

26,8 

25,6 

43,46 

43 ,i 8 

48,5 

46,8 

47,65 

47,52 

69,1 

67,4 

21,45 

21,09 

92,5 

90,9 

Posizione 

media 

2 2 h -9 m .53’,55 
+-39°. 15-io',7 

22 h . l6 m . 56*, 43 
4-11°. 44'. io", 8 

22 h . 25 m . 42", 95 
+57°-56 • 20", 4 

22 h .25 m .46‘, 50 
4- 32°. 5'- 46", 9 

22 h .35 m .2l“,03 

+63°.6'.3", 1 








































































































per il passaggio superiore al meridiano di Greenwich 


i (Bode) Ursae Minoris Gr. 6,5. 

1 

e 

Gennaio 

Febbraio 

Marzo 

Aprile 

Maggio 

Giugno 

2 

Ascens. 

Declinaz 

Ascens. 

Declina! 


I Declinaz. 

Ascens. 

1 Declinaz. 

Ascens. 

Declinaz. 

Aacena 

! Declinai. 


retta 







! boreale 


1 boreale 

're»»" 



o h -57"‘ 

88°. 3 l' 

o b - 5 6"’ 

88°. 3 i' 

o h .56 m 88°. 3 i' 

o h .56 ra 88°. 3 i’ 

o h . 5 6“' 

88«. 3 i' 

° h -57“ 

88«. 3 i' 


41 >59 

45,3 

74,93 

44-9 

55,94 

39,5 

47,16 

! 30,2 

53,59 

21 1 

11,67 

15,3 

2 


45,4 

74,07 

44,7 

55,40 

39,2 

47,23 

29,9 

54,oi 

20,9 

12,30 

15,2 

3 

39.72 

45,5 

73,26 

44,5 

54,92 

38,9 

47,32 

! 29,6 

54,39 

20,7 

12,96 

15,1 

4 

38,77 

45,6 

72,51 

44,4 

54,5° 

38,6 

47,39 

29,3 

54,75 

20,5 

13,67 

x 5,° 

5 

37,83 

45,7 

71,82 

44,2 

54,i3 

38,3 

47,43 

1 

55,ii 

20,3 

14,43 

14,8 

6 

36,92 

45,7 


44,o 

53,79 

38,1 



55,50 


15,24 

14,7 

7 

36,07 

45,7 

70,51 

43,9 

53,45 

37,8 

47,37 

28,2 

55,93 

19,7 

i6 ,07 

i x 4,6 

8 

35,27 

45,7 

69,84 

43,8 

53.o8 

37,5 

47,34 

! 27,9 

56,42 

I 9,5 

16,92 

H,5 

9 

34,51 

45,7 

69, 13 

43,6 

52,67 

37,3 

47,36 

27,5 

56,96 

19,2 

17,76 

1 4,4 


33,76 

45,7 

68,37 

43,5 

52,22 

37,o 

47,43 

27,2 

57,54 

i 9 'o 

18,59 

H,3 


32,99 

45,8 

67.58 

43,4 

51,76 

36,8 

47,55 

26,9 

58,15 

18,7 

19,41 

x 4,3 

12 

32,19 

45,8 

66,77 

43,2 

51,29 

36,5 

47,73 

26,5 

58,77 

18,5 


14,2 ! 

13 

3i,34 

45,9 

65,96 

43,i 

50,85 

36,2 

47,96 

26,2 

59,40 

18,3 

2096 

x 4,2 

14 

30,43 

45,9 

65,18 

42,9 

50,45 

35,9 

48,21 

25,9 


18,1 

21^69 

x 4,2 

15 

29,49 

45,9 

64,44 


50,1! 

35,6 

48,47 

25,6 

60,62 

17,9 

22,40 

x 4, x 

16 

28,53 

45,9 

63,75 

42,4 

49,82 

35,3 

48,74 

25,3 

61,20 

i7,7. 

23,10 

14,1 

17 

27,58 

45,9 

63,12 

42,2 

49,58 

34,9 

49,oo 

25,0 

61,76 

17,6 

23,81 

I4 ' 1 

18 

26,65 

45,9 

62,52 

4i,9 

49,38 

34,6 

49,24 

24,7 

62,30 

17,4 

24,55 

; t 4,° 

Ìi9 

25,76 

45,8 

61,94 

4i,7 

49,19 

34,3 

49,46 

24,5 

62,83 

17,2 

25,34 

13,9 

20 

24,91 

45,7 

61,38 

4i,5 

49,02 

34,o 

49,67 

24,2 

63,36 

17,0 

26,19 

x 3,9 

21 

24,10 

45,7 

60,82 

4i,3 

48,85 

33,7 

49,87 

23,9 

63,91 

16,8 

27,08 

13,8 


23,31 

45,6 

60,26 

41,1 

48,67 

33,4 

50,06 

23,6 

64,51 

16,6 

28,00 

13,8 I 

23 

22,54 

45.6 

59,68 

40,9 

48,48 

33,1 

50,28 

23,3 

65,17 1 

16,4 

28,93 

x 3,9 

24 

21,77 

45,5 

59,o8 

40,7 

48,27 

32,8 

50,53 

23,0 

65,89 

16,2 

29,84 

13,9 ; 

25 

20,99 

454 

58,46 

40,4 

48,04 

32,5 

50,83 

22,7 

66,65! 

16,1 

30,71 

14,0 1 

26 

20,19 

45,4 

57,82 

40,2 

47,8o 

32,2 

51,21 

22, 4 

67,45 

15,9 

3i,52 

14,0 ' 

2 7 

19,37 

45,3 

5747 

40,0 

47,57 

31.9 

51,64 


68,25 

15.8 

32,27 

14,1 

28 

18,52 

45,2 

56,54 

39,8 

47,38 

31,6 

52 ' 12 

21,8 

69,02 

15.7 

33.00 

x 4,i 

29 

17,64 

454 

55,94 

39,5 

47,23 

31,3 

52.63! 

21,6 

69,74 

15,6 

33,72 

x 4,2 ! 

30 

16,74 

45,o 



4744 

30,9 

53.12' 

21,3 

70,41 

15,5 

34,46 

14,2 , 

3 1 

15,83 

45,o 



47,12 

30,5 

53,59i 

21,1 

71.05 

15,4 

35,23 

x 4,2 

32 

14.93 

44,9 



47,16 

30/2 



71,67 

15,3 





IQ 07 Posizione 

media 5 _ 

<*■5 7" 

•27’, 17 











f 6 = 

+88». 3!. 3 ! ',1 

B. 
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POSIZIONI APPARENTI DI STELLE 












































per il passaggio superiore al meridiano di Greenwich 


- 




44 (Hev.) Cephei Gr. 5,7. 


Ascens 

Dedin 

lei mese 

Ascens. 

Declin 

S 

Ascens 

Declin. 

I 

Ascens. 

Declin. 

esani |8 

Ascens. 

Declin. 

1 

Ascens. 

Declin. 

1 

retta 

ber. 

| 

retta 

bor. 

1 

retta 

bor. 

g 

retta 

ber. 

§ 

retta 

ber. 

| 

retta 

bor. 



















r 

Gen 

naio 


Ma 

rzo 


Mag 

gio 


Luglio 


Sette 

mbre 


Nove 

mbre 


M 

79.10 


1.4 

79.10 


1.4 

79.10 


1.4 

79.10 


Y 

79-10 


1.4 

79.1 i 

i 

13.75 

57,7 

2 

7,81 

51^2 

1 

7,67 

33,9 


13.93 

27^9 


20,49 

41,0 

! 

21,95 

2,7 

3 

13.52 

57,8 


7,69 

50,7 


7-79 

33,5 

4 

14,18 

28,0 

1 

20,62 

4i,7 

3 

21,88 

3,3 

5 

13,28 

57,9 

6 

7,59 

50,1 

5 

7,89 

33,o 

6 

i4,45 

28,1 

6 

20,73 

42,4 

5 

21,83 

3,9 

/ 

13,06 

57,9 

8 

7,50 

49,6 

7 

8,01 

32,6 

8 

14,71 

28,3 

8 

20,84 

43,o 

7 

21,80 

4,6 

9 

12,86 

57,9 


7,39 

49,2 

< 

8,16 

32,1 

IO 

i4,95 

28,6 


20,97 

43,6 

9 

21,74 

5,3 

I I 

12,67 

08,0 

12 

7,27 

48,6 

1 1 

8,33 

31,6 

12 

15,18 

28,8 

12 

21,II 

44,3 


21,65 

6,1 I 

13 

12,46 

58,0 

1 1 

7,15 

48,0 

13 

®,5 1 

31,2 

14 

15,40 

29,1 

14 

21,25 

45,o 

'3 

2i,53 

6,7 

i5 

12,23 

58,1 

IÓ 

7,07 

47,4 

77 

8,69 

30,9 

16 

15,62 

29,3 

16 

21,37 

45,8 

15 

21,42 

7,3 

17 

11,99 

58,1 

18 

7,01 

46,8 

17 

8,86 

30,6 

18 

15,87 

29,5 

18 

2i,45 

46,6 

17 

21,32 

7,8 

i9 

11,76 

58,0 


6,96 

46,2 

19 

9,02 

30,2 


16,13 

29,8 


21,52 

47,3 

19 

21,23 

8,4 

21 

ii ,54 

57,8 


6,92 

45,6 

?! 

• 9,18 

29,9 


16,39 

30,2 


21,60 

48,0 


21,14 

9,o 

23 

n>34 

57,7 

2) 

6,86 

45,0 

23 

9,36 

] 29,5 

24 

16,62 

30,6 

24 

21,69 

48,7 

23 

21,03 

9,6 

25 

11,15 

57,5 

26 

6,80 

44,5 

25 

9,58 

29,2 

26 

16,82 

3i,i 

26 

21,77 

49,4 

2.5 

20,90 

10,1 

27 

10,94 

57,4 

28 

6,75 

43,8 

27 

9,81 

-•r,r, 

28 

17.03 

3i,4 

28 


50.1 

2 7 

20,73 

10,7 

29 

10,72 

57,2 

30 

6,72 

43.2 

29 


28,8 

30 

17,25 

31,8 

30 

21,88 

50,9 

29 

20,57 

11,2 

3i 

10,48 

57,0 




31 

10,22 

28,6 











Febbraio 


Aprile 


Giugno 


Agosto 


Ottobre 


Dicembre ' 








h mi 






b m 






1.4 

79.10 


1.4 

79.10 


V 4 

79.IO 


1.4 

79.10 


1.4 

79.10 


M 

79.11 

2 

10,25 

56,8 

I 

6.72 

42,5 

2 

IO -4i| 

28,4 

1 

1749 

32,1 

2 

21,95 

5i"7 

! 

20.42 

11,7 

4 

10,05 

56,4 

3 

6,74 

41,9 

4 

10,62 ( 

28.2 

3 

17.72 

32,6 

4 

22,00 

52,4 

3 

20,30 


6 

9,86 

56,1 

5 

6,76 

41,3 

6 

10,84 

28,0 

5 

17,95 

33,i 

6 

22,02 

53.1 

5 

20,17 

1245 

8 

9,7° 

55-9 

7 

6,76 

40,9 

8 

11.09 

27.8 

7 

18,15 

33,6 

8 

22,06 

538 

7 


I3,i 

IO 

9,52 

55,6 

9 

6,76 

*39,9 

IO 

11,34 

27.7 

9 

18.34 

34,i 

IO 

22,12 

54,5 

9 

19*84 

136 

12 

9-30 

55,3 

11 

6,79 

393 

12 

n,57 

27,6 

11 

18,52 

34,6 

12 

22,17 

55-3 

1 1 

19.64 

14,0 

14 

9,10 

54,9 

13 

6,84 

38.7 

14 

11,79 

27,6 

13 

18,71 

35,o 

14 

22,18 

56,2 

13 

19,45 

14,4 

16 

8,91 

54-5 

i5 


38.1 

16 

12,01 

27,5 

*5 

18.92 

35-5 


22,l6 

57.0 

15 

19,28 

M>7 

18 

8-75 


17 

7,oo 

37,5 

18 

12,22 

-•7.7 

17 

19.14 

360 

18 

22,14 

57.7 

17 

19,12 

15,0 

20 

8,60 

53-5 

19 

7,07 

37,° 


12,46 ' 

27,4 

19 

i9,34 

36,7 

20 

22,14 

58,3 

19 

18.95 

15,3 

22 

8,45 

53,i 


7,13 

36,5 


12,73 

27 . i 


19.51 

37,3 

22 

22,14 

59,o 

21 

18,76 

15,7 

24 

8,30 

52,7 

23 

7,19 

36,0 

24 

13,00 

27,4 

23 

19.65 

37,9 

2 4 

22,13 

597 

23 

18,55 

16,0 

26 

8,13 

52,3 

25 

7,27 

35-4 

26 

13.25 

27,6 

25 

19,81 

38,5 

26 

22,12 

60,5 

25 

18,32 

16.2 

28 

7,96 

51,8 

27 

7.39 

34,8 

28 

13,47 

27,7 

27 

19,98 

39,i 

28 

22,08 

6 i -3 

27 

18,10 

16,4 

30 

7,81 

5 1 - 2 

29 

7,53 

34,3 

3 ° 

13,69 

27,8 

29 

20,16 

39,7 

30 

22.02 


29 

17,90 

16.5 




3 i 

7.67 

33.9 

32 

1.3-93 

27,9 

3 i 

20,33 

40,3 

32 

21,95 

62 \l 

3 i 

17,72 

16,7 










33 

20,49 

41,0 




33 

i7,53 

16,9 
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56 POSIZIONI APPARENTI DI STELLE 


30 (Hev.) Cameleopardi Gr. 5,3. 

|i 

Ascens 

Dediti 


Ascesa. 

Decita. 


Ascesa 

Decito. 

§ 

Ascesa. 

Decita. 

lei mese 

Ascesa. 

Decita. 


Ascesa. 

Decito. 



bor. 


retta 

bor. 

g 


bor. 


retta 

bor. 



lor. 


retta 

bor. 

ir 









5 



g 









cn 






s 



— 



55 




Gennaio 


Marzo 


Maggio 


Luglio 


Settembre 


Novembre 








h m 












10.19 

83.1 


10.19 

83.1 


io 19 

83.2 


10.19 

83.2 


10.19 

83.1' 


10.19 

83.1 

1 

50,20 

41,6 


56,17 

56,S 


50,68 

ii'2 

2 

41,88 

7,6 

2 

39,66 

47,9 


46,80 

29,1 

: 

50,60 

41,9 

- 

50,11 

57,5 

3 

50,41 

n,4 

4 

41,63 

7,2 

4 

39,79 

47,i 

3 

47,i5 

28,7 

5 

50,96 

42,2 

C 

56,05 

58,1 

5 

50,15 

11,6 

6 

41,40 

6,7 

6 

39,92 

46,5 

5 

47,48 

28,4 


51,28 

42,6 

■■ 

50,02 

58,6 

7 

49,86 

11,8 

8 

41,19 

6,2 

8 


45,9 

7 

47,83 

27,9 

9 

51,57 

42,9 


56,01 

59,2 

9 

49,54 

12,0 


41,01 

5,6 


40,14 

45,2 

9 

48,22 

27,4 


51,88 

43,2 

12 

55,98 

59,8 

11 

49,18 

12,2 

12 

40,86 

5,1 

12 

40,24 

44,5 

11 

48,65 

27,0 

13 

52,22 

43,5 

14 

55,90 

60,5 

1.3 

48,85 

12,2 

14 

40,72 

4,7 

14 

40,37 

43,7 

13 

49,07 

26,7 

1*5 

52,57 

43,9 

M 

55,78 


15 

48,52 

12,3 

16 

49,57 

4,2 

16 

40,56 

42,9 

15 

49,47 

26,5 

17 

52,88 

44,3 

l8 

55,64 

61Ì8 

17 

48,23 

12,3 

18 

40,39 

3,7 

18 

40,77 

42,2 

17 

49,83 

26,2 

!9 

53,17 

44,8 

20 

55,50 

62,3 

19 

47,95 

12,3 


40,20 

3,2 


40,97 


19 

50,20 

25,9 

21 

53,41 

45,3 


55,37 

62,8 


47,66 

12,4 


40,05 

2,5 


4GI4 

40,9 

21 

50,58 

25,6 

23 

53,64 

45,7 

24 

55,25 

63,4 

23 

47,34 

12,5 

24 

39,96 

1,8 

24 

41,30 

40,2 

23 

5i,oi 

25,3 

25 

53,88 

46,2 

26 

55,12 

64,0 

25 

46,99 

12,5 

26 

39,89 

1,2 

26 

4L49 

39,5 

25 

51,45 

25,1 

27 

54,13 

46,6 

28 

54,97 

64,6 

27 

46,65 

12,3 

28 

39,82 

0,6 

28 

41,70 

38,8 

27 

51,89 

24,9 

29 

54,38 

47,1 

3° 

54,78 

65,2 

29 

46,34 

12,1 

30 

39,71 

0,0 

30 

41,95 

38,1 

29 

52,31 

24,8 

31 

54,63 

47,7 




3i 

46,08 

12,0 











Febbraio 


Aprile 


Giugno 


Agosto 


Ottobre 


Dicembre 


10.19 

8 3 i' 


10.19 

83.2 


1019 

83.2' 


10.19 

83.1' 



83.1' 


10.19 

83.1' 

2 

54*83 

48.3 

I 

54,54 

5,7 

2 

45,82 

11/? 

1 

39,59 

59,4 

2 

42,21 

37,5 

1 

52,69 

24Ì7 

4 

54,97 

48,9 

3 

54,32 

6,1 

4 

45,53 

11,8 

3 

39,49 

58,7 

4 

42.48 

36,9 

3 

53,07 [ 

24,6 

6 

55,i2 

49,5 

5 

54,14 

6,5 

6 

45,21 

ii ,7 

5 

39,4i 

V-, 

6 

42,73 36,3 

5 

53,46 

24,4 • 

8 

55,27 

49,9 

7 

53,96 

7,o 

8 

44,88 

ii>5 

7 

39,37 

57.3 

8 

42,95 | 

35,7 

7 

53,90 

24,3 

IO 

55,45 

50,5 

9 

53,76 

7,5 

IO 

44,57 

n,3 

9 

39,36 

56,7 

IO 

43,i9 

35,i 

9 

54,37 

24,2 

12 

55.03 5Li 

11 

53,5i 

8,0 

12 

44,28 

11,0 

11 

39,35 

56,0 

12 

43,47 

34,4 

11 

54,8l ! 

24,3 

I ! 

55,76 51,7 

13 

53,23 

8,4 

14 

44,03 

10,7 

13 

39,33 

55,4 

14 

43,8o 33,7 

13 

55,20 

24,3 

IÓ 

55,84 1 

52.4 

15 

52,95 

8,8 

t6 

43,79 

10,4 

i5 

39,28 

54,8 

16 

44,14 

33,2 

15 

55,57 ! 

24,41 

l8 

55,90 

53,0 

17 

52,68 

9,2 

18 

43-55 

10,2 

17 

39,24 

54.1 

18 

44,46 

32,7 

17 

55.05 

24,4 

20 

55,95 53,0 

19 

52,42 

9,5 


43,27 

9,9 

19 

39,24 

53,3 


44.751 

32,2 

19 

56,35 

24,4; 

22 

50,00 

54,2 


52,18 

9,8 


42,97 

9,6 


39,3° 

52,5 


45,03 

31,6 


56,76 

24,5 

24 

50,07 54,a 

23 

5L93 

10,2 

24 

42,70 

9,2 

23 

39,37 

51,8 

24 

45,34 

3i,i 

23 

57,19 

24,6 

26 

56,13 ! 55,4 

25 

51,65 

io,5 

26 

42,47 

8,7 

25 

39,42 

5i.i 

26 

45,681 

30,5 

25 

57,6o 

24,8 

28 

56,17 56,1 

27 

5L33 

10,8 

28 

42,29 

8,3 

27 

liti? 

118:1 

28 

46,05 

30,0 

27 

57,98 

25,0 

30 

50,17 

50,8 

29 

50,99 

u,x 

30 

42,10 

7,9 

29 

39,50 

49,4 

30 

46,43 

29,5 

29 

58,32 

25,3! 




3i 

50,68 

11,2 

32 

41,88 

7,6 

3i 

39,56 

48,6 

32 

46,80 

29,1 

31 

58,66 

25,5 










33 

39,66 

47,9 




33 

59,02 

25,6 
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24 Ursae Minoris Gr. 5,9. 

i | 

Gennaio 

Febbraio 

Marzo 

Aprile 

Maggio 

Giugno 

£ 

Ascens. 

Declinai 

Ascens 

| Declinai 


Declina: 

Ascens. 

| Declinai 

Ascens. 

1 Declinai 

Ascens. j Decitala:. 






retta 



1 boreale 

retta 




i8 h 4' 

860.59 

i8 h . 4 lr 

860.59 

i8".5" 

1 860.59 

IS-.S" 

860.59 

i8 h .5" 

860.59 

18^.5» ,860.59 

j 

52,40 

45, 1 

56,35 

34^8 

5,36 

28,8 

17,95 

27,7 

28,40 

3Ì0 

34,ll 40,2 


52,39 

44,6 

56,64 

34,6 

5,79 

28,7 

!8,33 

27,8 

28,62 

32,2 

34,21 | 40,5 

3 

52,41 

44,2 

56,94 

34,3 

b,2i 

28,6 

18,67 

27,9 

28,85 

32,4 

34,31 | 40,8 

4 

52,46 

43,9 

57,22 

34,i 

b,6i 

28,5 

19,01 

28,0 

29,10 

32,6 

34,42j 41,1 

.5 

52,54 

43,5 

57,49 

33,8 

6,99 

28,5 

19,36 

28,0 

29,37 

33,8 

34,52 : 4M 

6 

52,62 

43,2 

57,74 

33,6 

7,35 

28,4 

i9,7i 

28,1 

29,65 

33,0 

34,61 41,7 

7 

52,71 

42,8 

57,97 

33,4 

7,70 

28,3 

20,08 

1 28,1 

29,95 

33,2 

34,67 42,0 

8 

52,76 

42,5 

58,20 

33,i 

8,04 

28,2 

20,48 

28,2 

30,24 

33,5 

34,72, 42,4 

9 

52,83 

42,2 

58,43 

32,9 

8,39 

28,1 

20,89 

28,3 

30,52 

33,7 

34,74 [ 42,7 

IO 

52,87 

4i,9 

58,69 

32,6 

8,77 

28,0 

21,31 

28,4 

30,78 

34,0 

34,74 43,0 

11 

52,90 


58,97 

32,3 

9,17 

27,8 

2i,73 

28,5 

31,03 

34,3 

34,73 43,4 


52,92 

4i,3 

59,28 

32,1 

9,59 

27,7 

22,14 

28,6 

31425 

34,6 

34,71 I 43,7 

13 

52,97 

40,9 

59,62 

3i,9 

lo ,°3 

27,6 

22,53 

28,8 

31,45 

34,9 

34,68 44,0 

14 

53,04 

40,5 

59,97 

31,6 

10,48 

27,6 


28,9 

31,64 

35,1 

34,65 44,3 

15 

53,14 

40,2 

60,34 

3i,3 

10,93 

27,5 

23,26 

29,1 

31,82 

35,4 

34,64 44,6 

16 

53,27 

39,8 

60,70 

3M 

ii ,37 

27,5 

23,60 

29,3 

3i,99 

35,7 

34,62 44,8 

17 

53,43 

39,5 

61,06 

3!,o 

u,79 

27,5 

23.93 

29,4 

32,16 

35,9 

34,62 45,1 

18 

53,6i 

39,i 

61,41 

30,8 

12,21 

27,5 

24.25 


32,33 

36,2 

34,63 45,4 

19 

53,79 

38,8 

6i,75 

30,6 

12,61 

27,5 

24,57 

29,7 

32,51 

36,4 

34,63 45,7 

20 

53,98 

38,5 

62,09 

30,4 

13.00 

27,5 

24,89 

29,9 

32,69 

36,6 

34,62 46,0 

21 

54,i6 

38,2 

62,42 

3°,3 

13.38 

27,5 

25,22 

30,0 

32,90 

36,9 

34,59 46,4 

22 

54.34 

37,9 

62,74 

30,1 

13,76 

27,5 

25,56 

30,1 

33,09 

3742 

34,53 46,8 

23 

54,50 

37,6 

63,07 

29,9 

14.15 

27,5 

25,91 

30,3 

33,28 

37,5 

34,43 47,i 

24 

54,67 j 

37,3 

63^1 

29.7 

14,54 

27,4 

26,27 

30,4 

33,46 

37,8 

34,30 47,5 

25 

54,83 

37,o 

63.76 

29,5 

14,94 

27,4 

26,63 

30,6 

33,6i 

38,1 

34,16 47,8 

26 

55,oo 

36,7 

64,13 

29,3 

15,36 

27,4 

26,99 

30,8 

33.73 

38,4 

34.00 48,1 

27 

55,i8 

36,4 

64,53 

29,2 

15,80 

27,4 

27,32 

31,0 

33^2 

38,8 

33,85 48,3 

28 

55.37 

36,1 

64,94 

29,0 

16,24 

27,4 

27.63 

3 X ,3 

33,88 

39,1 

33,72 48,6 

29 

55,58 

35,8 

65,36 

28,8 

16,69 

27,4 

27,91 

31 ,5 

33,93 

39,4 

33,6i 48,9 

3° 

55.8 i 

35,5 



17,13 

27,5 

28,16 

31.8 

33,98 

39,7 

33,51 4942 

3i 

56,07 

35.1 



17,56 

27,6 

28,40 

32,0 

34,03 

40,0 

33,42 49,4 

32 

56,35 

34,8 



17,95 

27,7 



34,ii 

4«V2 









i8 b . 5" 

. II’.TÓ. 
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POSIZIONI APPARENTI DI STELLE 


24 Ursae Minoris Gr. 5,9. 


Luglio 

Agosto 

Settembre 

Ottobre 

Novembre 

Dicembre 


Declinaz. 

A r X 

Declina*. 

boreale 


Declina*. 

Ascens. 

boreale 

Ascens. 

retta 

Declinaz. 

Ascens. ] 
retta 

Declinaz. 

boreale 

i 8 h . 5 m 

36". 59' 

i 8 h . 5 m f 

36». 59 

r8 h .4 m 

87». o' 

[8 h -4 m 

87». O' 

t 8 h . 4 m 

36». 59' 

i8 h . 4 m £ 

16°. 59’j 



26,30 

58,0 

7494 

3,4 

59,74 

4,5 

45,5i 

60,8 

35,35 

53.3 



25,98 

58,2 

73,56 

3,5 

59,24 


45,i4 


35,i3 

53,o 

33 00 



58,5 

73,o8 

3,6 

58,76 

4,3 

44,77 

60,4 

34,90 

52,7 

33,1° 

50,4 

25,27 

58,7 

72,60 

3,7 

58,30 

4,2 

44,4i 

60,2 

34,65 

52,5 



24,90 

59,o 

72,14 

3-7 

57,85 

4,i 

44,03 

60,1 

34,39 

52,2 


51,1 

24,52 

59,2 

71,69 

3,8 

57,41 

4,i 

43,64 

59,9 

34,12 

5i,9 


51,4 

24,15 

59,4 

71,25 

3,8 

56,98 

4,o 
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Eetr. dagli Atti della E. Acc. delle Se. di Torino, Voi. XLII, Disp. 1*. 


Posizioni del Cratere Mosting A. e passaggi dei Lembi 
della Luna, osservati al Circolo meridiano di Tonno, 
nell’anno 1903 

da VITTORIO BALBI. 


Le osservazioni, delle quali pubblico ora i risultati, sono il 
seguito di quelle pubblicate nella precedente Nota, contenente 
i risultati delle osservazioni fatte negli anni 1901 e 1902 (1). 

Le osservazioni, che formano l’oggetto di questa nota, sono 
state fatte nel periodo compreso tra il 5 Febbraio e il 4 Giugno 
dell’anno 1903; sono in numero di 33, tante quante le condi¬ 
zioni del cielo permisero di effettuare. 

Rimandando il lettore, per più minuti particolari, alla nota 
precedente, mi limiterò in questa, a dare in succinto, il metodo 
tenuto nelle osservazioni e nelle riduzioni. 

Sebbene le attuali condizioni del Circolo meridiano, non mi 
abbiano consentito di rendere complete queste osservazioni, nelle 
misure di declinazione, tuttavia credo che questo modesto con¬ 
tributo possa avere una certa importanza dato il suo carattere 
di continuità, e date le cautele con cui le osservazioni furono 
condotte allo scopo di poter ottenere i migliori risultati com¬ 


patibili collo stato dell’istrumento. 

Perciò, contemporaneamente alle stelle di culminazione lu¬ 
nare osservai sempre un numero sufficiente di stelle, atte a for¬ 
nire con bastante sicurezza gli errori strumentali e la correzione 
dell’orologio. L’errore d’inclinazione si deduceva direttamente 
dalla lettura delle livelle, fatte in principio ed in fine dell’os¬ 
servazione. 


(1) 4 Atti della R. Acc delle Scienze di Torino ,, voi. XXXVIII. 
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Le stelle di culminazione lunare osservate sono state prese 
dal Nautical Almanac , dalla Connaissance des Temps, e quelle 
per la determinazione degli errori strumentali e dell’orologio 
dal Berliner Jahrbuch. 

Si procurò altresì che le serie di stelle di culminazione 
lunare Sl collegassero, quand’era possibile, una sera coll’altra, 
per modo che le ultime osservate una sera, entrassero tra le 
prime da osservarsi la sera seguente, come appare nelle tavole 
che seguono. 

Nella preparazione del programma di osservazione si pro¬ 
curò di ottenere la maggior simmetria nella distribuzione e nella 
disposizione sia delle stelle per la determinazione di tempo, sia 
per quelle di culminazione lunare, per modo che l’istante del 
passaggio in meridiano della luna fosse prossimamente l’istante 
medio dei passaggi delle une e delle altre. 

Le stelle di culminazione lunare naturalmente servirono 
anche da stelle orarie nel calcolo della determinazione di tempo, 
e, quando si prestavano, entravano esse stesse nella deduzione 
degli errori strumentali. 

Le riduzioni al filo di mezzo furono eseguite separatamente 
per ogni appulso, escludendo quelle stelle per le quali le cat¬ 
tive condizioni di osservazione o altre cause non dessero un ac¬ 
cordo soddisfacente ; così furono escluse quelle per le quali non 
sarebbe stato possibile dare un numero sufficiente di appulsi. 

Seguendo il metodo citato nella nota precedente, le ridu¬ 
zioni si fecero nel modo che indicheremo brevemente. 

Dal tempo del passaggio di ciascuna stella confrontata col¬ 
l’ascensione retta ricavata dal catalogo originario, col mezzo 
della nota formola di Mayer 

a = T + * + ài -f- az + ce 

si ottiene nella Tab. I un valore della correzione dell’orologio. 

Mediante le due formole 

1 — pgen ircogfrp — 6) . 1 — psenircosqj'secb , , , 

(1 — X) co8 b ' i _ x (m+ntgò -resecò ) 

si sono ridotti i tempi registrati dei passaggi del cratere fra i 
fili del reticolo al filo di mezzo e la riduzione al meridiano. 












Nella Tab II si trova recensione retta del cratere ottenuta 
^en» ■ . Q r\r\iìc»*vdo la media delle corre- 

«... -, w 

si -r: 

totp rx"^ £2 *• "* 

“ TtLfo-C 1 si trova*, nella Tab. Ili, sono i, risul¬ 
tato dei confronti con le effemeridi ““ tonute 
de S Temps • rappresentano quindi gli errori delle Tavole erigi 
tie d“ Hansen. Sottraendo da quelli i 

di Newcomb, che si eetraggono nelle tabelle date dalla - d. T 
si hanno i valori O-C, diesi otterrebbero confrontando diret 
tornente le osservazioni con le effemeridi del Nauhcal Alrmnac. 
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Tav. I. 

Correzioni dell’orologio dedotte dalle osservazioni delle stelle. 


1903 

* 

Gr. 

dall'orologio 

W+a»+M 

1 Ascensione rett 

Correzione 

dell’orologio 

j Febbr. 

6 , 

7 » 

8 » 

9 » 

io „ 

; ’ r 

38 Arietis 

5671 Lalande 

1119 B. A. C. 

1240 B. A. C. 

1272 B. A. C. 

1119 B. A. C. 

1206 B. A. C. 

D. M.-f 17-676 
1272 B. A. C. 

1526 B. A. C. 
tri Tauri 

e Tauri 

1468 B. A. C. 

> Tauri 

1526 B. A. C. 

1563 B. A. C. 

122 Tauri 

130 Tauri 

D. M. + 18 0 1129 
122 Tauri 

130 Tauri 

X 3 Orionis 

D. M. 4-18 0 1129 

T Geminorum 

D. M. + 18» 1349 
i->. M. -j- 17° 1479 

51 Geminorum 

D - M. + 17* 1479 

51 Geminorum 

X Geminorum 
g Geminorum 

2649 B. A. C. 

2737 B. A. C. 

16224 Lalande 
g Geminorum 

2649 B. A. C. 

A 1 Cancri 

A* Cancri 
ot Cancri 
k Cancri 

16 Sextantis 

1 1 Leonis 

5- 4 
6.7 
6.4 
6.2 
6.0 

6.4 

6- 3 
6-5 
6-3 
5-4 
5-7 
5-2 

3- 6 

6.2 

5-4 

il 

II 

65 

3 

U 

li 

61 

51 
6.2 

3- 8 

li 

6.2 

6.6 

6.6 

5-6 

a 

58 

4- 3 

52 
6.7 

5- 0 

2 40 53.26 

3 0 29.69 
35 9-6o 
56 26.52 

4 3 39-14 

3 35 6.83 
48 47.60 

4 0 16.90 
3 36-5 1 

46 52 55 
52 56-72 

5 2 53.63 
424 5.26 

41 45 09 
46 50.11 
52 54 30 

5 0 57.29 

32 34 20 

42 55-07 

6 8 5957 

5 33 30 89 
42 5178 
58 47-79 

6 8 56.26 

33 1149 
42 48.40 
57 52 02 

7 9 5304 
657 48.70 

7 8 49.85 
13 32.67 

41 32 25 
54 1-20 
57 0.24 

8 6 33.55 
13 47-5^ 

741 29.43 
54 58.45 
838 50 45 

42 35 76 
54 

9 3 28.38 
ro 5 2.56 

56 25.58 

» + O.72 

1 O.73 

1 074 

O.75 
O.74 

+ O.60 
O.61 
0.61 
0.61 
0.61 
O.61 
O.61 

+ 0-99 
O.92 

O.91 

o-93 

0.92 

0-93 
+ 0.70 
070 
0.71 
0.71 
0.69 
070 
0.70 
0.69 
+ 0.70 
0.69 
0.70 
0.70 
0.70 
0.70 
0.69 
0.69 
+ 0.70 
0.70 
0.68 
0.67 

oV, 

+ 0.18 
0.16 

2 39 41-12 
59 17-61 

333 37-6o 
55 1463 

4 2 27.33 

3 33 57 59 
47 38 39 
59 7-71 

4 2 27.32 
45 43-4° 
51 47-62 

5 1 4460 
422 58.47 

40 38.26 
45 43-39 
5i 47-6 i 
59 50-60 

5 31 27.64 

41 48.56 

6 7 52.28 
531 27.63 

41 48.54 
57 44-62 

6 7 5315 
32 8.43 
41 45 30 
56 49-02 

7 7 5014 
656 49.01 

7 7 5014 
12 33.14 

40 32 58 
53 i-531 
56 0.67 

8 li $3 

7 40 32.60 
53 i-53 
837 53-75 

41 39.10 
53 13 io 

9 2 31.76 
io 4 11.99 

55 35-95 ; 

— “ 12.86 

12.81 

12-74 

12.64 
12-55 

— 1 984 

9.82 
.9.80 1 
9-73 
9.76 
9.72 

9.64 

— 1 7-79 

7-75 

7-65 

7.61 

7.62 
7.48 
7-43 
7.42 

— 1 3-96 

3-94 

3-88 

3.82 1 
3-75 
382 
3-70 

363 

— 1 o-39 

0.40 
o-33 
0-37 
0-37 
0.27 
0.24 
0-15 1 

— 57-55 
57-52 
57-38 
57-33 
57-25 
57-29 

— 50-75 
5069 


























68 Correzioni 


tool dell’orologio dedotte dalle osseroaeloni delle stelle 


l 1003 

Gr. 

* 

15 Febbr. J 

4 

\ 

1 

1 

7 Virginis 5-5 

1294 B. A. C. 6.< 

> Virginis 4-j 

h Virginis 5-' 

m Virginis 5 -'. 

4591 B. A. C. 6. 

k Virgims 4-: 

17 » ! 

2 Librae 6. 

4828 B. A. C. 6. 

D. M. — 12° 4134 6. 

a Librae 2. 

i Librae i. 

S 4 Librae 5- 

19 » 

u" Scorpi 7 

5408 B. A. C. 6 

ri Ophiuchi 6 

6 Marzo 

1639 B. A. C. 6 

115 Tauri 5 

7 » 

120 Tauri 5 

130 Tauri 5 

71 Orionis = 

D. M. 4-17* 1214 t 
2116 B. A. C. t 

8 „ 

71 Orionis ; 

13021 Lalande < 

51 Gemìnorum ; 

68 Geminorum ; 

9 » 

D. M. + i7°i296 

1 Cancri ' 

16224 Lalande 


29 Cancri 
s" Cancri 
a Cancri 
ri Cancri 

3164 B. A. C. 

11 » 

u> Leonis 
h Leonis 
s Leonis 

83 Bode Leonis 
3529 B. A. C. 

43 Leonis 

12 „ 

3529 B. A. C. 

43 Leonis 

48 Leonis 

37 Sextantis 


32 28.73 

43 13-59 

13 4 57-28 
28 32.24 
37 11-90 
42 46.34 

14 8 23.69 

14 18 45-39 
32 22 97 


Asce nsione re ttaj CorrezIone 
dell'orologio 


43 


0.18 


45 3 57 
5 23 19 64 
27 58-85 

116 6 48.14 


0.69 

0.70 

0.69 


0.31 

+ 0.21 


5 27 3 i 8 „ 
41 28.30 

| 6 8 4997 

15 27-85 

ra.48 
| 6 8 47.20 
41 22.22 

| 7 7 27-04 
27 43-41 


41 13-32 
52 47-31 
9 2 6.11 
12 ix.99 


922 50.20 
26 20.09 
35 32 99 
5° 5Ì-9I 
1015 2.37 
17 30.49 
1015 
17 28.54 
29 17.02 
40 85.49 


12 3 1 49-37 — 

42 34-34 

13 4 57-3° 

27 53-00 
36 32-75 
42 7-27 

14 7 44-59 
1418 13.80 

31 5 I -49 
42 38 57 
45 31-99 
1522 48.22 
27 27.37 

16 6 
9 4 24 

17 5 j 4 96 

5 13 S^o + 

3 * 1 ° 

I 5 27 51.74 + 
41 48.19 

6 9 9-86 

15 47.6o 

26 40.38 

I 69 9-85 + 

4i 45-oi 

7 7 49.83 
28 6.12 

I 726 14.56 + 
5 1 30.9° 

‘ 2 47-90 

8 23 14-47 + 
41 38-98 

3 12-97 
y 2 31-69 1 
12 37 69 
923 17-78 
26 47-69 
36 0.56 
51 19-57 
o 15 29-9° 

17 58.04 

IO 15 29.88 

17 58.04 
29 46.56 
41 4-86 


3189 

31.80 

sr 

3 I -73 

31.79 

26.04 

25.87 

25.81 

17.96 

17.96 


22.65 

22.63 

22.62 

24-23 

24-32 

24- 37 

25.72 

25.81 

25- 81 
25-76 

25-87 

27-52 

27.5 1 

27-47 

2754 

27.5 8 

27.60 

30.03 
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70 Correzioni dell'orologio dedotte dalle osservazioni delle stelle 








































Tav II. 

Ascensioni rette osservate del cratere Moesting A 
e ascensioni rette dei lembi. 


1903 

Oggetto osservato 

Tempo 

dell’orologio 


• Correzione 

i dell’orologio 

Ascensione retta 
osservata 

5 Febbraio 

Lembo 
Moesting A 

3 12 10.70 
*3 2017 

+ O.76 
O.76 

- 

112.76 

112.76 

3 io 58 70 

312 8.17 

6 „ 

Lembo 
Moesting A 

4 11 4505 
12 56.82 

+ O.63 
O.63 

- 

1 9.77 

1 9.77 

4 io 35-91 

4 11 47-68 

7 

Lembo 
Moesting A 

514 9-97 
15 23.88 

+ O.95 
0-95 

- 

1 7-59 

1 7-59 

513 3-33 

514 17-24 

8 

Lembo 
Moesting A 

618 28.94 
r 9 44-07 

+ 0.72 
0.72 

- 

1 3-83 

1 3-83 

617 25.83 

618 40.96 

9 

Lembo 
Moesting A 

723 17.37 
24 33-50 

+ 0.71 
0.71 

- 

1 0.31 

1 0.31 

722 17.77 

723 33.90 

IO » 

Lembo 
Moesting A 

8 27 8.29 
28 24.44 

+ 0.89 
O.89 

- 

57-38 

57-38 

826 11.80 

827 27.95 

12 - 

Lembo 

1030 29.42 

+ 0.17 

- 

50.72 

1029 38.87 

15 

Moesting A 
Lembo 

1314 32.78 
15 26.69 

+ 0-7I 

- 

39-90 

3990 

13 13 53-59 

1314 47-50 

17 

Moesting A 
Lembo 

1459 0.65 
59 53-46 

+ 0.62 

- 

31-83 

31-83 

1458 29.44 

14 59 22.25 

19 » 

Lembo 

1643 24.51 

+- 0.21 

- 

25-87 

1642 58.85 

6 Marzo 

Lembo 
Moesting A 

451 25.92 

52 38-38 

— 0.03 
0.03 

+ 

17.96 

17.96 

4 5i 43-85 

4 52 56.31 

7 

Lembo 
Moesting A 

553 1176 
54 25.56 

— O.03 
0.03 

+ 

19.91 

19.91 

558 31-64 

5 54 45-44 

8 

Lembo 
Moesting A 

655 39-70 

56 53-7 8 

+ 0.13 
0.13 

+ 

22.60 

22.60 

656 2.43 j 

657 16.51 

9 

Lembo 
Moesting A 

7 57 47-22 

59 1-22 

+ O.O4 
O.O4 

+ 

24-33 

24-33 

7 58 11.59 

75925.59 

1° n 

Lembo 
Moesting A 

858 40.63 

59 54-41 

— O.18 
0.18 

+ 

25.81 

2581 

8 59 6.26 

II „ 

Lembo 
Moesting A j 

957 49-59 

59 3-14 

+ 0.06 


27.56 
27-56 | 

958 17.21 

959 30.76 
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Ascensioni rette osservate del cratere Moesting A 
e ascensioni rette dei lembi. 


1003 

Oggetto osservato 

dell'orologio 

Ffòi+az+ce 

Correzione 

dell’orologio 

Ascensione retta 
osservata 

12 Marzo 

Lembo 
Moesting A 

10 55 10 55 
1056 24.33 

— O.63 
O.63 

+ 3005 
3005 

hm 

10 55 3997 

10 56 53-75 

*3 

Moesting A 
Lembo 

1152 11.92 

1153 10.40 

— 0-53 
0-53 

4- 32-00 

32.00 

“ 5 2 43-39 1 
1153 41.87 " 

4 Aprile 

Lembo 

635 41.42 

-0.71 

+ 1 6.69 

636 4740 6 

5 

Lembo 
Moesting A 

7 37 52 09 

7 39 6 69 

— O.72 
O.72 

4-1 8.51 

1 8.51 

7 38 59-88 j 

7 40 14.48 h 

6 

Lembo 
Moesting A 

836 41.31 

837 54 82 

— 0-45 
0-45 

4-1 9.01 

1 9.01 

837 49-87 I 
839 338 8 

7 

Lembo 
Moesting A 

9 34 47 63 
936 0.57 

-0.71 

0.71 

4-1 9-5 1 

I 9-5* 

9 35 56-43 't 
937 937 9 

8 

Lembo 
Moesting A 

1031 12.69 
x ° 32 25.44 

— I.07 
I.07 

4-i 9 29 

1 9.29 

1032 20.91 i 

1033 33 66 :o 

10 

Lembo 
Moesting A 

1220 26.09 

1221 39.76 

- 128 
1.28 

+ 1 7-28 

1 7.28 

1221 32.09 

12 22 45.76 12 

11 » 

Lembo 

1314 5-31 

— 1.19 

+ 1 7.00 

1315 1112 15 

12 » 

Moesting A 
Lembo 

14 8 51.36 
M 9 46.73 

- I.OÓ 
I.OÓ 

+1 6.01 

1 6.01 


*3 

Moesting A 
Lembo 

15 2 23.09 
15 3 18.18 

— 1.27 
1.27 

4 -i 4-74 

1 4.74 

sès* 

*7 „ 

Moesting A 
Lembo 

18 33 44-45 

18 34 42.71 


4- 59.28 

59.28 

1834 42-7 1 6 
18 35 4° 97 r 

5 Maggio 

Lembo 
Moesting A 

io 14 16.07 
io 13 29.50 


4- 34-20 
34.20 

ioi4 49 ^ 7 
io 16 2.69 

8 „ 

Lembo 
Moesting A 

1254 32.28 

1255 46.16 

— I.36 
1.36 

4- 3346 
3346 

ssjaf 


Moesting A 
Lembo 

19 4 40.54 
z 9 5 39-63 

-0.88 

0.88 

4 “ 45-73 
45-73 

Si*? 9 

16 » 

Moesting A 
Lembo 

*9 55 4-46 
1956 4.61 

—1.64 
1.64 

4- 49-94 
49-94 

ss# ’ 

4 Giugno j 

Lembo 
Moesting A 

12 37 59-49 

12 39 1399 | 

— 2.46 
2.46 

4-i 10.30 

1 10.30 | 

12 39 ' 

12 4 ° 2L ™ 
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Tav. III. — Ascensioni rette della luna 
lotte dalle osservazioni dei lembi e del cratere e confronto colle effemeridi. 



T. m. Parigi 

Oggetto 

osservato 

Ascens- retta 

Riduzione 

al centro 

Ascens. retta 
della c 
osservata 

calcol. 

OC 

1 E 

n 

1 Febbr. 

5 51 54.53 
55-30 

Lembo 
Moesting A 

3 io 58 70 
312 8.17 

+ 1 8.79 
O.79 

312 740 
312 7-3 8 

8.92 

8-95 

-1.52 

-i-57 

-1.90 

f » 

647 28.01 

2913 

Lembo 
Moesting A 

4 io 53-91 
4 11 47.68 

+ 1 IO.65 

— I.30 

4 il 46.56 
4 II 46.38 

48.03 

48.08 

-1-47 

-1.70 

—2.04 


7 45 5°-7° 
52-54 

Lembo 
Moesting A 

5i3 3-33 
5 14 17-24 

+ I 12.07 
- 1.87 

5 14 15-40 
5 14 15-37 

16.98 

17.08 

-1.58 

-1.71 

—2.10 

8 „ 

8 46 7.40 
9-79 

Lembo 
Moesting A 

6 17 25.83 
618 40.96 

+ 1 ia-74 
— 2.54 

6 18 38.57 
6 18 38.42 

4003 

40.13 

-1.46 

—*•71 

—2.14 

1 

946 52.58 
56.20 

Lembo 
Moesting A 

722 17.77 

723 33-90 

+ 1 12.50 
— 3-39 

7 23 30.27 
723 30-51 

32.10 

32.26 

-183 

-1.76 

2.13 

■ 

1046 ga 

Lembo 
Moesting A 

826 11.80 

827 27.95 

+ 1 1150 

— 4-43 

827 23.30 
827 23.52 

24.81 

25.00 

—i-5i 
-1.48 

—2.07 

I „ 

1239 34.63 

Lembo 

1029 38.87 

-1 8.52 

1028 30.35 

3I-96 

-1.66 

i*93 

1 " 

15 12 43.06 
31-54 

Moesting A 
Lembo 

13 13 53-59 
13 14 47-50 

— 10-77 

— 1 5-46 

13 13 42.82 
13 13 42.04 

44-32 

43-32 

-t.5o 

-1.78 

-1.77 

u " 

1649 9.96 
57-88 

Moesting A 
Lembo 

1458 29.44 
14 59 22.25 

— n -57 

— 1 4.92 

1458 17.87 
1458 17-33 

oovo 

0 io 

-1.25 
— 1-33 

-1.72 

K ” 

1824 25.81 

Lembo 

1642 58.85 

-1 4.80 

1641 54.05 

55.81 

-1.76 

— 1-72 

fi Marzo 

5 38 23.73 
25.61 

Lembo 
Moesting A 

4 5 i 43-85 
4 52 56.31 

+ 1 10-57 
— 2.54 

4 52 54-42 
4 52 53-77 

55-99 

5607 

— 1-57 

-1.30 

-2.04 

K ” 

6 36 5.21 
7.72 

Lembo 
Moesting A 

5 53 31-64 
5 54 45-44 

+ 1 11.29 
— 2.64 

5 54 42.93 
554 42.80 

44-34 

44-44 

—1.41 
—1.64 

— 2.06 

8 „ 

7 34 30 90 
3363 

Lembo 
Moesting A 

656 2.43 

657 16.51 

iHi 

+ 1 

6 57 13-77 
657 13 70 

15-25 

15-36 

-1.48 

-136 

_ao6 

K » 

832 3340 
36.62 

Lembo 
Moesting A 

7 58 11-59 

7 59 25.59 

+ 1 10-77 
— 3-17 

7 59 22.36 
759 22.42 

23-92 

2405 

-X 

-2.05 

■ 

928 22.35 
2536 

Lembo 
Moesting A 

8 59 6.26 

9 0 20.04 

+ 1 9-77 
- 3-87 

9 0 16.03 
9 0 16.17 

■7 58 

1 7-73 

-155 

-1-56 

—2.00 

1 ” 

1024 25.37 
30.31 

Lembo 
Moesting A 

958 17.21 

9 59 30.76 

“f“ I 8.60 

- 4.90 

959 25.81 
959 25.86 

27.26 

27-44 

-:s 

-1.94 
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Ascensioni rette della luna, ecc. 



1003 

T. m, Parigi 

Oggetto 

osservato 

Ascens. retta 

osservata 

Riduzione 

osservata 

rX' 

o-c 

1 1 

f| 


12 Marzo 

Il 17 41.74 

48.00 

Lembo 
Moesting A 

1055 3997 ' 

1056 53-75 

■fi 7 5£ 

1056 47.48 
1056 47.55 

49-°5 - 
4883- 

-1.57 - 

—1.28 

-1.89 


13 * 

12 9 32.58 
24.44 

Moesting A 
Lembo 

1152 43.39 

1153 41.87 

- 7-63 

-1 6.65 

«52 35 76 
II 52 35.22 

3741 

37- 11 

-1-65 ■ 
-1.89 

-iì 


4 Aprile 

529 9.10 

Lembo 

6 36 47.40 

4-1 10.87 

637 58 27 

59-73 

-1.46 

- 2 .< 


5 » 

626 15.05 
19-35 

Lembo 
Moesting A 

7 37 59-88 

7 39 1448 

-f-1 10.22 
— 4.04 

739 10.10 
739 10.44 

11.72 

11.89 

—1.62 

-1.65 

— 2.0 


6 „ 

721 58.26 
22 2.56 

Lembo 
Moesting A 

8 37 49-87 

839 3 38 

-(-1 9-20 
— 4.19 

8 38 59 07 
838 59.19 

0.64 
061 

- 1-57 
—1.62 



7 » 

815 58 25 
16 3.12 

Lembo 
Moesting A 

9 35 56.43 
937 9-37 

4-1 8.06 
— 463 

9 37 449 
937 4-74 

5-64 

583 

—1.05 

-1.09 

-li 


8 „ 

9 8 1656 
22.27 

Lembo 
Moesting A 

1032 20.91 

1033 33-66 

+ 1 703 

— 5-40 

1033 27.94 
1033 28.22 

29 59 
29.80 

-1.65 

-1-58 

- 1.85 


IO „ 

1049 16.80 
24.66 

Lembo 
Moesting A 

1221 32.09 

1222 45.76 

+ 1 5-79 
— 7-73 

1222 37.88 
1222 38.13 

39-42 

39-71 

-i-54 

-i-54 



II » 

11 38 50 94 

Lembo 

13 15 «-I2 

4-1 5-59 

13 16 16.71 

18.18 

—1.47 

. 


12 „ 

1228 24.84 
14.66 

Moesting A 
Lembo 

14 9 56.31 
14 io 51.68 

— 9-7É 

— 1 5-5* 

' 14 9 46.55 
t 14 9 46.10 

47.84 

-1.65 
-1.74 

- 1.80 


13 n 

13 17 51-41 
40.90 

Moesting A 
Lembo 

15 3 26.56 
15 4 21.65 

- 10.14 

-I 5-6; 

1 - 15 3 16.42 
l 15 3 16.02 

18.05 

17-67 

i -163 
1-1.65 

-| 


n « 

1632 49.32 
43-03 

Moesting A 
Lembo 

1834 42.71 

1835 40.97 

4- 6.15 

-1 4-57 

> 1834 36.52 
1 1834 36.40 

38.26 

3804 

i-1.74 
. —1.64 



5 Maggio 

7 4 38.15 
44.69 

Lembo 
Moesting A 

io 14 49.26 
io 16 2.69 

4-i 6.8^ 

> 1° 15 5615 

! IO 15 56.47 

SS 

JJ 

T T 

:: 


8 , 

9 32 37-38 
46.25 

Lembo 
Moesting A 

1255 4-33 

1256 18.26 

+ 1 50- 

- 8. 5 £ 

ì 1256 936 
t 1256 9.68 

10.85 

«•14 

5-147 
1 -146 



15 » 

15 13 21.56 
16.46 

Moesting A 
Lembo 

19 5 25.39 
19 6 24.48 

5.11 
-1 4.21 

: 19 5 20.28 
: 19 5 20.27 

21.9: 

21.7C 

> -148 

-i.T°J 


16 „ 

15 59 44-75 
41-37 

Moesting A 
Lembo 

1955 52 76 

1956 52.91 

1 1 

Saw 

5 1955 49-13 
1 1955 49-38 

5 1 -!* 

5107 

¥2$ 

TT 

—i.7<l 


4 Giugnc 

» 73031-25 

4388 

Lembo 
Moesting A 

1239 7-33 
12 40 21.83 

4-1 4-8; 
— 9-51 

; 1240 12.16 
1 1240 12.32 

i3.3’ 

13-71 

[ —1.13 
[—1.39 

—1-74 1 














































































